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SPECIFICATIONS 


Color system 
Picture tube 


NTSC system 
Trinitron tube 
Approx. 63.5 cm picture measured diagonally, 
100-degree deflection, AG Pitch 0.73 mm 
VTRinputs: 560 TV lines 
RGB inputs: 640 x 200 dots 

(2000 characters) 


Resolution 


Color temperature 
9300°K 
Frequency response 
10 MHz (-3to + 4 dB, RGB) 
6 MHz ( + 3 dB, composite video) 
Horizontal linearity 
Less than +5% 
Vertical linearity Less than +5% 
Line pull range Horizontal: + 500 Hz 
Vertical: -8 Hz 
Overscan of the picture 
Less than + ۸ 
Input return loss More than 35 dB up to 4 MHz 


Zooming Within 5% 
Convergence Central area: within 1.0 ጠጠ 
Periphery: within 1.8 mm 
Inputs 
VIDEO IN: LINE A/B: BNC connector 


composite video, 1 Vp-p +6 dB, sync negative, 
75-ohms termination switchable 
VTR: 8-pin connector, 
composite video, 1 Vp-p «6 dB, 
sync negative, 75-ohms terminated 





US Model 
Canadian Model 


Chassis No. SCC-A58A-A 


THIS MANUAL CONTAINS 
SUPPLEMENTS Мо. 1. 


Note: The service manuals Тог RM-739 
have been issued separately. 


AUDIO IN: LINE A/B: Phono jack, 
—5 dBs, high impedance 
VTR: 8-pin connector, -5 dBs, 
high impedance 
CMPTR 25-ріп connector (See “Pin assignment") 
Outputs 


VIDEO OUT: LINE A/B: BNC connector 
AUDIO OUT: LINE A/B: Phono jack 
SPEAKER: 8 ohms 
Power requirements 
| 120 V АС, 50/60 Hz 
Power consumption 
180 W max 


Dimensions Approx. 653 x 508 x 491 ጠጠ (w/h/d) 
(253/4 x 20 х 193/s inches) 
Weight Approx. 53 kg (116 Ib 14 oz) 


Supplied accessories 

Remote commander RM-738, with 2 batteries 

Uzel арси уь с. SSeS 1 
DO PT RIRE PU... 4 


Optional accessories 
50-539 TV stand 
SU-541 TVstand 
SS-X6A speaker system 
APM-X5A speaker system 


T.C. Corp 
40 North Main St 
Wharton NJ 07885 
www.servicemanuals.net 
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CMPTR connector (25-pin) 
Pin assignment 
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Signal level 


High state (5 V): IBM mode 
Low state: 3 Bit TTL 







IBM select 
Audio select 


H. sync or composite sync 


Blue input 


Red input 


251 Gees 
Analog/digital mode select High state (open): Analog signal (0.7 Ур-р) 
Low state (ground): Digital signal (TTL level) 












High state (5 V or open): Audio inputs from pin 13. 
Low state (less than 0.4 V): Audio inputs from the LINE A AUDIO ІМ jacks 






Negative polarity 

When the high state is selected at pin 9: 
1 Vp-p, 75-ohm terminated 

When the low state is selected at pin 9: 

TTL level 

















Positive polarity 
When the high state is selected at pin 9: 
Analog signal (0.7 Vp-p, 75-ohm terminated, non sync 
1 Vp-p, 75-ohm terminated, with sync on G-signal) 
When the low state is selected at pin 9: 
Digital signal (TTL level) 















RGB/NORMAL mode select High state (5 V or open): RGB inputs from a microcomputer 
Low state (ground): Composite video inputs from the LINE A/LINE B VIDEO IN or VTR 
connector 


V-sync Negative polarity 
TTL level 


Blanking High state (5 V or open): Video inputs from a microcomputer only 
Low state (ground): Composite video input from the LINE A/LINE B VIDEO IN or VTR 
connector 
During the low state, the video signal from the microcomputer is blanked and the 
composite video signal from the LINE A/LINE B VIDEO IN or VTR connector is 
superimposed over the signal from the microcomputer. 


Audio — Input level —5 dB (100% modulation), input impedance more than 47 k ohms 
| maa — | — = у а | 
йй ке 7 يس‎ C ананас 


IBM luminance signal 















Positive polarity 
When the high state is selected at pin 1: TTL level 
When the low state is selected at pin 1: Low state (ground) 





Design and specifications subject to change without notice. 


TROUBLESHOOTING 


If these symptoms occur when you begin operation, follow the suggestions below. 


r SYMPTOMS CORRECTIONS 
No controllable keys although the POWER switch is turned e Press the CONTROL key. 


on. 


No indication appears although the CONTROL key is e Set the MANUAL CONTROL switch on the rear panel to 
pressed. ON. 

Remote control is not possible. е Set the REMOTE CONTROL switch on the rear panel to 
ON. 


If the problem still cannot be solved, contact your authorized Sony dealer. 
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SAFETY CHECK-OUT 
(US model only) 


After correcting the original service problem, 
perform the following safety checks before releasing 
the set to the customer: 


l. Check the area of your repair for unsoldered or 
poorly-soldered connections. Check the entire 
board surface for solder splashes and bridges. 


2. Check the interboard wiring to ensure that no 
wires аге “pinched” or contact high-wattage 
resistors. 


3. Check that all control knobs, shields, covers, 
ground straps, and mounting hardware have 
been replaced. Be absolutely certain that you 
have replaced all the insulators. 


4. Look for unauthorized replacement parts, par- 
ticularly transistors, that were installed during a 
previous repair. Point them out to the customer 
and recommend their replacement. 


5. Look for parts which, though functioning, show 
obvious signs of deterioration. Point them out 
to the customer and recommend their replace- 
ment. 


6. Check the line cord for cracks and abrasion. 
Recommend the replacement of any such line 
cord to the customer. 


7. Check the condition of the monopole antenna 
(if any). 
Make sure the end is not broken off, and has 
the plastic cap on it. Point out the danger of 
impalement оп а broken antenna to the 
customer, and recommend the antenna’s 
replacement. 


8. Check the B+ and HV to see they are at the 
values specified. Make sure your instruments 
are accurate; be suspicious of your HV meter 
if sets always have low HV. 


9. Check the antenna terminals, metal trim, 
"metallized" knobs, screws, and all other 
exposed metal parts for AC leakage. Check 
leakage as described below. 


To Exposed Metal 
Parts on Set 


AC 
voltmeter 


ቻና: (0.75 У) 


= Earth Ground 





Fig. A. Using ап AC voltmeter to check AC leakage. 





LEAKAGE TEST 


The AC leakage from any exposed metal part to 
earth ground and from all exposed metal parts to any 
exposed metal part having a return to chassis, must 
not exceed 0.5mA (500 microampers). Leakage 
current can be measured by any one of three 
methods. 


l. A commercial leakage tester, such as the 
Simpson 229 or RCA WT-540A. Follow the 
manufacturers’ instructions to use these instru- 
ments. 


2. А battery-operated AC milliammeter. The Data 
Precision 245 digital multimeter is suitable for 
this job. 


3. Measuring the voltage drop across a resistor by 
means of a VOM or battery-operated AC volt- 
meter. Тһе “limit” indication 15 0.75 V, so 
analog meters must have an accurate low- 
voltage scale. The Simpson 250 and Sanwa 
SH-63Trd are examples of a passive VOM that 
is suitable. Nearly all battery operated digital 
multimeters that have a 2V AC range are 
suitable. (See Fig. A) 


HOW TO FIND A GOOD EARTH GROUND 


A cold-water pipe is guaranteed earth ground; the 
cover-plate retaining screw on most AC outlet boxes is 
also at earth ground. If the retaining screw is to be 
used as your earth-ground, verify that it is at ground 
by measuring the resistance between it and a cold- 
water pipe with an ohmmeter. The reading should be 
zero Ohms. If a cold-water pipe is not accessible, 
connect a 60—100 watts trouble light (not a neon 
lamp) between the hot side of the receptacle and the 
retaining screw. Try both slots, if necessary, to locate 
the hot side of the line, the lamp should light at 
normal brilliance if the screw is at ground potential. 
(See Fig. B) 


Trouble Light 


۲ AC Outlet Box 


Ohmmeter 


Cold-water Pipe 


Fig. B. Checking for earth ground. 


TABLE OF CONTENTS 





Section Title Page 
1. GENERAL 
1-1. Location and Function of Parts and Controls . 5 
1-2. System Connections. ... ........ ای‎ ሠ. 9 
2. DISASSEMBLY 
2፡1. Picture Tube Removal ................ 14 
3. SETUP ADJUSTMENT 
ل٢‎ Жан 18 009872 55 asad k'aq go dem de + ба 15 
262 Ceggepcggeeg, ; دوه عم‎ mou da als rox ee 15 
3-3. Setup Adjustment... و ری‎ sie à مع وسلو‎ m а 17 
3-4. White Balance Adjustment ............. 18 
4. SAFETY RELATED ADJUSTMENTS ...... 18,19 
5. CIRCUIT ADJUSTMENT 
نلا له‎ Board Adiustment نمو مې و ووي مه همدږ‎ 19 
5-2. H3 Board Adjustment ................ 23 
5.3. ВІ Board Adjustment ................ 24 
6. DIAGRAMS 
6.1, Cucu Board Location. ..........-.-.- 27 
2 Biol 11889: مسل رر دوو هو وه و هغھ ووو عم‎ 28 
6-3. Schematic Diagrams (1) ............... 32 
6-4. Printed Wiring Boarde(l),,, aasa. 37 
6-5. Schematic Diagrams (2) ............... 42 
6-6. Printed Wiring Boards(2).............. 47 
6-7. Бесси ис оа :................... 56 
7. EXPLODED VIEWS 
Ты. د‎ о ሰ አ ቅታ እል ክው ТИ ና ብ 57 
OT БОНАМ i ае бка аа ss ока а 58 
АЗ BS CE وع ہے ے۔‎ OW ROSE AAR es 59 
T4, СПОРУ БЕНИ ہے‎ «скупљача ہر مع ہر کس‎ % mom а 60 
8 ELECTRICAL PARTS LIST............... 61 
SUPPLEMENT Мо. 1....................... ‚85 


SAFETY-RELATED СОМРОМЕМТ WARNING !! 


COMPONENTS IDENTIFIED BY SHADING AND MARK 
A ON THE SCHEMATIC DIAGRAMS, EXPLODED 
VIEWS AND IN THE PARTS LIST ARE CRITICAL TO 
SAFE OPERATION. REPLACE THESE COMPONENTS 
WITH SONY PARTS WHOSE PART NUMBERS APPEAR 
AS SHOWN IN THIS MANUAL OR IN SUPPLEMENTS 
PUBLISHED BY SONY. CIRCUIT ADJUSTMENTS 
THAT ARE CRITICAL TO SAFE OPERATION ARE 
IDENTIFIED IN THIS MANUAL. FOLLOW THESE PRO- 
CEDURES WHENEVER CRITICAL COMPONENTS ARE 
REPLACED OR IMPROPER OPERATION IS SUSPECTED. 


ATTENTION AUX COMPOSANTS RELATIFS À LA 
SÉCURITÉ!! 


LES COMPOSANTS IDENTIFIES PAR UNE TRAME ET 
PAR UNE MARQUE /۸ SUR LES SCHEMAS DE PRINCIPE, 
LES VUES EXPLOSÉES ET LES LISTES DE PIECES 
SONT D'UNE IMPORTANCE CRITIQUE POUR LA 
SÉCURITÉ DU FONCTIONNEMENT. NE LES REM- 
PLACER QUE PAR DES COMPOSANTS SONY DONT LE 
NUMÉRO DE PIÉCE EST INDIQUÉ DANS LE PRÉSENT 
MANUEL OU DANS DES SUPPLÉMENTS PUBLIÉS PAR 
SONY. LES RÉGLAGES DE CIRCUIT DONT L'IMPOR- 
TANCE EST CRITIQUE POUR LA SÉCURITÉ DU 
FONCTIONNEMENT SONT IDENTIFIES DANS LE 
PRÉSENT MANUEL. SUIVRE CES PROCÉDURES LORS 
DE CHAQUE REMPLACEMENT DE COMPOSANTS 
CRITIQUES, OU LORSQU'UN MAUVAIS FONCTIONNE- 
MENT EST SUSPECTÉ. 





PVM-2530 PVM-2530 
RM-739 RM-739 
SECTION 1 
GENERAL 
1-1. LOCATION AND FUNCTION OF PARTS AND CONTROLS 


[9] MUTING indicator 14 VOLUME control keys 
Illuminates while the sound is muted. Press the + key to raise the volume or the — key to lower 


e Muting is controlled only by a remote commander. it. 


Front panel 


15] PICTURE control keys 
Press the + key to make the contrast, color intensity and 
brightness stronger or the — key to make them weaker. 


STAND BY indicator 


[1 | RESET key llluminates when the POWER switch is turned off. 


MUTING indicator 


10] STANDBY indicator 11 POWER switch 
Press this switch to turn the monitor on. 
Press this switch again to turn it off. 
e When the monitor is turned on, the settings of the 
monitor are the same as when it was last turned off. 
e For a few seconds after turning on the monitor the color 
of picture may vary because the white balance is 


adjusted at this time. This is not a problem. 


[2] HUE control keys LINE A indicator 


17] LINE B indicator 
VTR indicator 
CMPTR (computer) indicator 
When the input source is selected, each indicator: 
e Blinks if the indicators and keys excepting input source 
indicators illuminate. 
٥ |lluminates if they are extinguished. 


11| POWER switch 


42 Remote contro! detector 
[3] COLOR control keys 
43| CONTROL key 


[12] REMOTE control detector 


14 УОЦУМЕ control keys The beam from the Remote Commander is received here. 


D BRIGHT control keys 


Key illumination 


13] CONTROL key — слаў For the keys |1]through [8], [14 апа [15]: 
Press this key to illuminate the keys and indicators on the e While each key is pressed, it blinks, indicating that 
front panel. 


15 PICTURE control keys 


adjustment is going on. 
e During adjustment, if the adjustment value reaches the 
limit, the blinking speed becomes slower. 


[5] SHARP control keys Press this key again to extinguish them. 





416] LINE А indicator 
[6] TREBLE control keys 


LINE B indicator Remote commander 


MUTING button 


Press this button to mute the sound. 

Press this button again to cancel muting. 

e When muting is cancelled, the volume 
returns to the level before muting. 


48| VTR indicator 


| 






BASS control keys 


POWER switch *‏ جح 


19] CMPTR indicator | 
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BALANCE control keys VTRbutton 
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LINE B button * * 


зі VOL (Volume) control buttons * 


* The function of these buttons is the 
same as those on the front panel. 


iC A 


To select LINE A, LINE B, VTR or 
CMPTR for the input source, press 
the corresponding button. 





CMPTR (computer) button * * 


( 
ныс Ck rh ааа IV 


+ 
FENNE 


e Press CONTROL key after power is turned on to light the control keys or indicators. 


PICTURE control buttons * 


- a 
የን 
d + 
бы 
3) 


The following control keys are effective only when MANUAL CONTROL switch on the rear panel is set to ON. 


[1] RESET key 
Press this key to return to the standard seiting. 
e This key is effective only for the control keys on the left. 


[5] SHARP (sharpness) control keys 
Press the 4- key to obtain a sharp picture or the — key to 
obtain a less sharp picture. 


Жж 


[2] HUE control keys 
Press the GRN (green) key to make the skin tones 
greenish or the PUR (purple) key to make it purplish. 


[3] COLOR control keys 
Press the + key to make the color intensity vivid or the — 
key to make it pale. 


[4] BRIGHT (brightness) control keys 
Press the + key to make the picture brighter or the — key 
to make it darker. 


|8 TREBLE control keys 
Press the + key to increase the treble (high tone) or the — 
key to decrease it. 


BASS control keys 
Press the + key to increase the bass (low tone) or the — 
key to decrease it. 


|8| BALANCE control keys 
Press the L key to increase the sound volume of the left 
speaker or the R key to increase the sound volume of the 
right speaker. 
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Rear panel 


D DEGAUSS button 


(6 | CONTROL select switch 


ПІН CENTER (DIGITAL RG B) (horizontal centering) 
control 
When the picture of DIGITAL RGB input is distorted 
horizontally, correct it with this control. 


[2] V HOLD (vertical hold) control 
When the picture rolls vertically, correct it with this 
control. 


[3] NEW DYNAMIC COLOR select switch 
Normally set to ON, which makes it possible to obtain 
natural skin tone and “blueish white”. 


[4] NOTCH select switch 
Normaily set to OFF. 
To eliminate notches forming along the horizontal 
boundary between the colors, set this switch to ON. 


T.C. Corp 
40 North Main St 
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D NOTCH select switch 
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|1 |Н CENTER (DIGITAL RGB) 
(horizontal centering) control screw 


2 |V HOLD (vertical hold) control screw 


3 | NEW DYNAMIC COLOR select switch 
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[5] DEGAUSS button 
Push this button for more than 5 seconds to demagnetize 
the screen. 
(Just a touch may make the screen more magnetized.) 
Wait for 10 minutes or more before activating this button 
again. 


[6] CONTROL select switches 
Normally set to ON. 


REMOTE CONTROL switch 

Set this switch to ON to control the monitor with a 
Remote Commander. 

If this switch is set to OFF, the remote control is not 
possible. 


MANUAL CONTROL switch 

Set this switch to ON to control the monitor manually. 
To make the manual control of the control keys or 
Switches on the front panel impossible, distinguish the 
indicators by pressing the CONTROL key on the front 
panel and set this switch to OFF. 

(However remote control is possible if REMOTE 
CONTROL switch is set to ON.) 


RM-739 


Connectors 





козе еек 


“ይ%።ጽ ቆቱ ое • 


[4] LINE A/LINE B 


|1 |SYNC ON GREEN select switch 
2 CMPTR (computer) connector (25-ріп, D-sub) 
H CONTROL S connectors 





75-ohm termination switch 

VIDEO IN connector (BNC type) 
VIDEO OUT connector (BNC type) 
AUDIO UR IN jacks (phono jack) 
AUDIO ЦВ OUT jacks (phono jack) 


D VTR connector (8-pin) 


[6 | SPEAKER Up terminals 
AC OUT connector 


[1] SYNC ON GREEN select switch 
When an RGB input source is connected to CMPTR 
connector, set this switch to: 


ON to synchronize with the sync signal on G-signal. 


OFF to synchronize with Н.М. sync signal or 
composite sync signal. 


[2] CMPTR (computer) connector (25-pin, D-sub) 
Connect to a microcomputor with digital or analog RGB 
outputs. 

For the pin assignment, refer to SPECIFICATIONS. 


'3| CONTROL S IN/OUT connectors 
Connect to the CONTROL S connectors of a VTR or 
several monitors. 
It is then possible to control the system with a single 
Remote Commander. 


14 LINE ALINE B 


VIDEO IN connector (BNC type) 
AUDIO L/R IN jacks (phono jack) 
Connect to the video and audio outputs of a VTRora 


camera. 


VIDEO OUT connector (BNC type) 

AUDIO L/R OUT jacks (phono jack) 

Loop-through outputs of the IN connector and jacks. 
Connect to the video and audio inputs of another monitor. 


75-ohm termination switch 

When only the VIDEO IN connector is used (nothing is 
connected to the VIDEO OUT connector), set this switch 
to ON. 

When both connectors are used together for a loop- 
through connection), set this switch to OFF. 


[5] VTR connector (8-ріп) 
Connect to a VTR with an 8-pin TV connector. 


[6] SPEAKER (USE 8 – 169) L/R terminals 
Connect to speakers with 8 to 16 ohms impedance. 


AC OUT (120 V, 50/60 Hz, 100 W MAX) connector 
This outlet provides AC power of 100 W max. Only for a 
connected microcomputer. 


x PVM-2530 PVM-2530 x 
RM-739 RM-739 
1-2. SYSTEM CONNECTIONS 


CONNECTING A VTR | Note | 


Do not use the following loop connections. 

















































| 8 98 ہی‎ _ 44 mm а | — __ту 1 88 تا‎ | | — 
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<^ CONTROL S signal flow 
Align and insert 
the connector. 






To remove, while 
pressing the 
\ catches, pull. 






to a video output 
to a video output 
to TV connector 








to an audio output (R) 
to an audio output (L) 
to an audio output (R) 
to an audio output (L) 


Last 
(7 monitor 
Optional video cable 

VMC-3P or equivalent 


ь—— 2 





CMPTR OFF ЦО ON 
SYNC ON GREEN 
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CONTROL S 


© our 


AC OUT 











120V 50/60Hz 
100W MAX 


00 
w." 
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CONNECTING А VIDEO CAMERA 


Video camera 1 Video camera 2 








Camera Camera 
adaptor adaptor 
| % 











to ап audio output 
to a video outp 
to a video outp 


to an audio output 


AC OUT 






CMPTR OFF [T] ом 
SYNC ON GREEN 


0000000000 9 
OO 
© n 


CONTROL S 







120V 50/60Hz 
100W MAX 


on 
لعف‎ 
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CONNECTING A MICROCOMPUTER 







to an AC input 







Connecting cable AC power cord 


© n 


CONTROL S 


سه © 





For signal to be connected, see “SPECIFICATIONS” on page 15. The power source must be supplied from here. 


When a microcomputer has only a composite video output 
connector, connect it to the LINE A or LINE B VIDEO IN 


connector. 
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CONNECTING SEVERAL MONITORS 


A loop-through connection is convenient for monitoring the 
same signal on other monitors. Up to 10 monitors can be 
connected. It is recommended to use a signal distributer 
when several monitors are connected. 







о Васа 3 
e 62 B B 0 000 







to an audio output (R) 





First monitor 





AC OUT 









CMPTR OFF [፲] ON 

















SYNC ON GREEN 
120V 50/60Hz 
оооооо 90990 9 
© n [0] П 


CONTROL S 


бол 


رف 







Second monitor 











CMPTR OFF ЦО ON AC OUT 







SYNC ON GREEN 
120V 50/60Hz 
ооооооооооо 
Bay NAA AAA A © 100W МАХ 


(ШІ 


tom Ca) 


CONTROL S 


(6) ovr 







Last monitor 









AC OUT 







CMPTR OFF [T] ом 
SYNC ON GREEN 


GË 
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CONTROL S 
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CONTROL S connection 
The following connections allow remote control of several 
monitors and a VTR through a single monitor. 






to CONTROL S 
output 


Input source with 
CONTROL S 
connectors 












CMPTR OFF CT) ом 
SYNC ON GREEN 


O 9009000900020 O 
090600690000 






First monitor 


supplied with 
the input source 


CMPTR OFF [T] oN 
SYNC ON GREEN 


O ооооооооооооо О 
090999 9959 одоо 


Second monitor 





CMPTR OFF Ц ом 
SYNC ON GREEN 


O O 
Last monitor 


CONTROL S 


© ол 








CMPTR OFF [T] ON 
SYNC ON GREEN 


O 9800000000000 
800009090900 ርጋ 
© ^ 


CONTROL $ 




















to CONTROL S 
input 





First monitor 
Remote 
Commander 
supplied with 
A the PVM-2530 











Input source with 
CONTROL S 
connectors 












Remote Commander | 
supplied with Ç 
the input source 







CMPTR OFF [I] oN 
SYNC ON GREEN 


О و و و ہ ہ و ہ و ہ و ده هو و‎ О 
209000000900 





to CONTROL S 
output 







Second monitor 





CMPTR OFF [T] ом 
| SYNC ON GREEN 
290000 
| 0 0 


Last monitor 


CONTROL S 
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2-1. PICTURE TUBE REMOVAL 


መረረ” 


SECTION 2 
DISASSEMBLY 









four screws‏ )1( سم يې 


> éi BV 4x14 
| 
(2) two screws 


BV 4x14 















Be sure to short-circuit the anode of 
picture tube and the anode cap to 
ground after removing the anode cap. 











9 ) five special screws 
PW 4+30 _ 






(3) four screws 


BV 4x14 


(4) Баск соуег 


(13) two special nuts |) “>> 


(7) deflection yoke 


five special screws 
3 


PW 4x30 


اکا ی 
two special nuts‏ )2( 


(17 bezel a’ssy 






SECTION 3 


x PVM-2530 
RM-739 Ke 


SETUP ADJUSTMENTS 


The following adjustments should be made when a complete 
realignment is required or a new picture tube is installed. 
These adjustments should be performed with rated power 
supply voltage unless otherwise noted. 


Perform the adjustments in order as follows: 


Beam Landing 

Convergence 

SCREEN and White Balance 
Note: Test Equipment Required. 


1. Color-bar/Pattern Genertator 
2. Degausser 
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3-1. BEAM LANDING 


Preparation: 


سس رم AU)‏ 


11. 


Feed іп the white pattern. 
Before starting, degauss the entire screen. 


Loosen deflection yoke screw. 

Position neck ass'y as shown in Fig. 3-1. 

Adjust purity control as shown in Fig. 3-2. 

Slide deflection yoke as far forward as it will 
go. 

Turn the raster signal of the pattern generator to 
red. 

Adjust purity control to center vertica] red band 
as shown in Fig. 3-3. 

Slide deflection yoke back for a uniform red 
screen. 

Check green and blue rasters for uniformity by 
performing the same way as steps 5,6 and 7. 
Tighten the deflection yoke screw. 


. Check if mislanding appears at corners a — d as 


shown in Fig. 3-4. If mislanding is observed, 
correct it as shown in Fig. 3-4. 

Confirm that beam landing is correct when the 
receiver is faced in all directions. 


purity control 








መቅ + 


Fig. 3-1. 








Disk magnets 
or rotatable 

disk magnets 
correct these 
areas (а-а). | 








Deflection yoke positioning 
corrects these areas. 





PVM-2530 | 
RM-739 


CONVERGENCE 4. When the V.STAT magnet is moved in the direc- 


tion of arrow a and b , Red, Green and 


Preparation: Blue dots move as shown below. 
° Serra SS - fully counterclockwise @ @ @ 
D CORNER BOW (RV2504) рген e i " 
e H.TILT (RV2502) 
e Y.BOW (RV2503) 22 board ወ — ር --6 
• НАМР (RV2501) mechanical center š Š 
ө Y.CROSS (RV2505) 
@ Input a dots signal. 
1. Match the horizontal convergence at the center 

of the screen with H.STAT VR. (@) 
2. Match the vertical convergence at the center of 5 | 

B 


the screen with V.STAT Mg. 






Center dot 







Center dot 





V.STAT 
magnet 





መ" 
RV706 UR. і 
SUB BRT If blue dot does not coincide with red and green 
RV705 dot, perform following steps. 
R. CUT OFF Move BMC magnet (a) to correct insufficient H. 
— R У 703 i nvergence. 
B. CUT OFF PAIR VORNE | | 
In either case, repeat Beam Landing Adjustment. 
y | screen 
. RASTOR MAGNET С hoard 


BMC magnet 


3. If the red, green and blue dots do not coincide 
on the center of screen with H.STAT VR, per- 
form horizontal convergence adjustment using 
H.STAT VR and V.STAT magnet as shown 
below. 

(In this case, H.STAT VR and V.STAT magnet 
effect each other.) 





DYNAMIC CONVERGENCE Adjustment 


Preparation: 


е Before starting, perform Horizontal and Vertical 
Static Convergence Adjustment. 


1. .Loosen deflection yoke screw. 

Remove deflection yoke spacers. 

Move the deflection yoke for best convergence. 
Tighten the deflection yoke screw. 


Install the deflection yoke spacers. 


ው ሠ ል ሠ نر‎ 


Adjust the Y.CROSS (RV2505) and Y. BOW 
(RV2503), so that RED and BLUE shown in Fig.- 
1 will become a=b=c. 


Fig. 1 


7. Match the horizontal convergence at the center of 
the screen with H STAT VR. 

8. Adjust the CORNER BOW(RV2504), so that 
RED and BLUE shown in Fig.-2 will become a= 
b=c and d=e=f. 

Note: At this point, if the relationship between а=с 
or d=f is not established, adjust the Y - CROSS 
(RV2505) again. 





Fig. 2 


10. 


12, 


12. 


13. 


14. 


x PVM-2530 
RM-739 


Match the horizontal convergence at the center of 
the screen with the H STAT VR. 


Adjust the H TILT (RV2502)so that the RED 
and BLUE shown in Fig.-3 will become a=b. 


RB RB 


9 
ው 


Fig. 2 


Adjust the H AMP (ቹጾነ'2501) зо that the RED 
and BLUE shown іп Ғір.-4 will become a=2b. 


Fig. 4 


Match the horizontal convergence at the center of 
the screen with the H STAT VR. 


When the H AMP is adjusted repeat the pro- 
cedures described in Steps 5 to 7. 


If divergence of the convergence exists at the corner 
of the screen, the adjustments described in Steps 


after 3 should be repeated. 


ወ н АМР (RV2501) 


Ө H.TILT (RV2502) 
g Y-BOW (RV2503) 


@ 


CORNER BOW (RV2504) 


@ 
Y.CROSS (RV2505) 


D, Board 





PRINTED BOARD 
(Conductor Side) 


PVM-2530 x 
RM-739 


WHITE BALANCE ADJUSTMENT 


1) 
1 


2) 


SCREEN (G, ) adjustment 

Confirm that б; line voltage is 30+5 Vdc. 
Adjust CUT OFF VR (К.В) so that К. В cathode 
voltage becomes 180 V DC. 

Adjust with С, VT (RV701) immediately prior 
to the disappearing of the luminscent line. 

W/B adjustment 

Input a all white signal. 

Set the PICTURE control to minimum and turn 
the BRIGHT control mechanical center. 

Set RV705 CUT OFF (R,B) and RV703 (CUT 
OFF) to minimum. 

Turn RV701 (SUB BRT) slowly to obtain a 
faintly visible cross-hatch. 

Note the color that first becomes visible by 
turning RV701. 

Adjust the other two BKG controls for best 
white balance (neutral gray) of the faint corss- 
hatch. 

Set the PICTURE control fully clockwise. 
Observe the screen and adjust the RV3301 
(В ІК), RV3302 (б ІК) controls for best white 
balance. 

Repeat steps 1, through 7. 











SECTION 4 
SAFETY RELATED ADJUSTMENT 





— 


HOLD DOWN ADJUSTMENT ( В R597) 


Be sure to perform the following adjustment after replacing 
the parts below. (Marked on (@ the schematic diagram). 





C1509, 1C1501, IC1503, D520, D521, D522, D1540, Q522, 
Q523, R593, R594, R595, R596, R597, R598, R599, 
R1350, R1518, R1519, R1520, R1521, R1522, R1523, 


R1525, R1590, R1592, В1593, R1594, R1595, R1597, 
R1598, 


1. Turn the POWER switch ON, and receive entirely whi 
signals and set the PICTURE and BRIGHTNESS control 
to maximam. 

2 Confirm that the voltage of the TP85 is more than 
87V DC when the set is operating normally with 
120V AC supply. 

3. Adjust ABL current to 1600 * 30 uA with PICTURE 
and BRIGHTNESS. | | 

4. Confirm that there is less than 10.50V DC where by 
the raster disappears during operation of hold-down 
circuit. (HOLD DOWN check point of TP85) | 

5. Adjust ABL current to 290 + 5 uA with PICTURE and 
BRIGHTNESS. EE 
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6. Confirm that there is less than 11.00V DC where by the 
raster disappears during operation of hold-down circuit. 
(HOLD DOWN check point of ТР85) 

Note: If the hold-down circuit starts operating in the 
above case, switch OFF the POWER of the set 
immediately. 

7. IF above steps is not satisfied, select resistance value of 

R597 and repeat above steps 1 through 6. 






ammeter 
3.0mA dc 





ፌ ы መሙ = “ы ند‎ зе ጨጨ 


CHECKING AFTER H.V.R REPLACEMENT 





After replacing H.V.R * confirm that there is more than 

8.70V DC on TP85, (HOLD DOWN check point) 

*This check is to be performed when H.V.R only 8 re- 
placed, and has no relation to the H.V hoid-down circuit 
readjustment for replacement of parts marked 
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SECTION 5 
CIRCUIT ADJUSTMENTS 














5-1. D BOARD ADJUSTMENTS 















-Horizonta "Position Adjustment. ہہ‎ መግት 

1. Check that Н center moves to the right and left with 

`. horizontal position VR (RV1503), then adjust horizon- 
tal position to center. | | 















CHECK AFTER IC651 апа R657 REPLACEMENT 


+ Ee? 
Supply 1 30۷ AC to With. variable auto-transformer. 





à 
D 





2. Input a entirely white signal. 

3. Turn the CONTROL switch OFF. > | 
Set the PICTURE and BRIGHTNESS control to maxi- 
mam. зы қ ም 

4. Confirm the voltage on digital multimeter is less than 
141.5V DC (+B LINE). 

5. 17 step 4 is not satisfied, replace 1С65 1 and R657 repeat 
above steps. uu 









Picture Distortion Adjustment | 
1. Picture distortion adjustment | P 
Input a signal equivalent to a crosshatch signal. 














e PIN PHASE (RV508 











Сала 












SÉ | | Won 4 22 Adjust R V1505 (H.SIZE) so that H.SIZE is bes 
| 23. Adjust RV1503 (Н.СЕМТ) so that horizontal psition is 





























































H.FREQ Adjustment | 


— ዲዴ رپس‎ 








1. Input a color bar signal and short between 1C1507 pins 
(Dana @. 
Also short B board IC401 pins (35) апа (6). 


2 Adjust H.FREQ VR (RV1501) so that picture flow is as 
shown in Figure. 





fo correct ` fo high 


Е Ғоч15,734Н 
3. After adjustment, remove the connections in step (1). | * 
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6-3. SCHEMATIC DIAGRAMS (1) | 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Be | 
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ርጋ © | 
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Qe wp sq Че ` то H3-2 PE 2g 
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о 000 5 e Ó Ó Ó яа) ې‎ Е бе ppp | ШОИ 5—5 eee = = ርር i в 7 : қ . 
are critical for safety. Replace only with AUDIO/ VIDEO SW cwn LT 892 ЕКЕНІ ШЕНІ ንንን ው —— = 1727 је 17፡0 سن‎ 
part number F'Specitisd. 000 PROCESS ТТ. (вае 1260۴ Ss ee | ,ይርዳ0538ር መ Ці " ШИ (201 ТА7650Р as BPCIBGH -o ”መመግ ! 1 EE 
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| , А AS bie iv T | ИЕ ee заа на с ОЕ یں سب‎ Éd ЛД, Y» 324 "M | | | |— 565, )ل‎ 77-2 መ وسو‎ መመመ зен | | ў із Zi , 
par une marque /M sont d'une importance :: VIDEO IN Re | Gë > Ch | и کے یا‎ Кї ል | 0205 020 
critique pour la sécurité. Ne les remplacer VIDEO OUT сь P AS Ов уо | 7 28 1 
. ope + à [7, 3j Wee: ig ; = | | Ze е | i ў ei 2 OTE 
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PD | 2251 2274۴ = NE Tr | 
AUDIO OUTIL) Se А 1 1 EX Š = | [2] 
hes ; وون‎ Q2206 је کا‎ SA TE Q204 "ERE va 0206) |28423 
е All capacitors are іп ШЕ unless otherwise noted. p: uuF 50WV 020 ж ЗЫР —¿ {#2229 ISAL "62 192.8 R237 Sg -I @ 6۷ йй 
AMA (R) (57! NC GUT) бо) 5] Ge => б OTECT 1] R241 7 
or less are not indicated except for electrolytics. С C2204 eee ied [5፳07 2. 92207. ы k ١ PR 2261: ج‎ ЯГНИ ፳06. SE 182 ` р 020) ኑሮ + cgo D Q204 100k E 
e All resistors are in ohms, 1/6W unless otherwise noted. k: VIDES ЫЯ NT ርን | 2% Ч ry << 6520122 2203 EE -F | 8 E = М [6ሃ REG] тА 25V R236 E к 12.2 R242 
10000, M: 10080. vioo ол E LS * 1 = ሮሆ ሣማ ና መለ " 2. 0250 15519 e -፦-፦ T -o Y 
| . 2 | WIDEO | 006 к 88 ኑው ሜጉ፡ L5 
ө Kai : nonflammable resitor. AUDIO INIL) ЕЕ [AUDIO OUT) UA-1 194 | ee? Së RDIZES ТІВ2 0202 9 ees 
€ All variable and adjustable resistors have characteristicc curve AUDIO OUTIL) EA ተዝ | ш 127 RES] SC 1 | | Së Qe 
B, unless otherwise noted. 2206 B вЫ | GE | TD Чи 12 | 
. ۱ AUDIO ۱ - | | | | Б SC R228 | wi мо we | 
° LJ) : fusible resistor. ERC uM 7 : u : 1 | ES то | те 5.6 | 
2 a T rri ° 8-8 4 8223 2 8224 
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_____| : panel ا مه وخ ۱ ۱ سو نول‎ ГЕ Gef (11 CH š mE SN7ALSOON |] 25 ШКБ R3354 100 4 E к SCH = a ፆ5፳ eae lic Ta | ma [EV BUFF] 0211 _250774 
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satisfy regulations regarding X-ray radiation. Should геріасе- @ | @ | + а M To 8-4 | | ርች SC F GE C | | 
Я Я مو‎ | C23 = سلا‎ 8 | 175) 1 А | C243 + 
ment be required, replace only with the value originally used. ሐ à | M Q2307 ,2308 où is 55 | P Аси SV REG | Е K 41% TE اج‎ 
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; eer E — xL ማመ | n зоо 9 
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| | ተ r — —I 
So | CAUTION ር 
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To H3-3 replacing the ac power cord, be sure to connect it with | 
| specified part number referring to Service Manual. 
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SECTION 7 
EXPLODED VIEWS 

NOTE: ; 555 
° Items with по part number and по 4е5- The components identified Les composants identifies par 

cription are not stocked because they by shading and mark ж аге une trame et une marque / ዐቦቲ 

are seldom required for routine service. critical for safety. critiques pour la securite. : 
* The construction parts of an assembled Replace only with part Ne les remplacer que раг == 

part are indicated with a collation number specified. une piece portant le numero 

number in the remark column. specifie. 


+ Items marked " Ж " are not stocked since 
they are seldom required for routine 
service. Some delay should be anticipated 
when ordering these items. 


7-1. CRT 
eBVTP 3X12 7-685-648-71 


(ትወ 








10 1-452-146-21 MAGNET, BMC 
11 А.1-452-351-22 NECK ASSY, CRT (NA302) 
12  *A-1330-784-A С BOARD, COMPLETE 


24 Х-4308-815-0 PERMALLOY ASSY, CONVERGENCE 
25 *4-369-234-01 HOLDER, HV CABLE 
26 3-703-003-00 SPACER, DY 


No. Part No. Description Remark | No. Part No. Description Remark 
Шы», ደ по. Psst арыма У. Le Mge vescription Ене к 
1 X-4374-160-2 BEZEL ASSY (FOR DARK GRAY) 2 | 13 А.1-426-296-11 COIL, DEMAGNETIZATION 
X-4374-160-3 BEZEL ASSY (FOR LIGHT GRAY) 2 | 14 4-303-774-XX SPRING 
2 3-703-083-00 + BV 3X25 | 15  Á*4-371-629-01 STOPPER, WIRE 
3 1-464-747-11 KEY BOARD UNIT (A) | 16 4-306-034-00 FLANGE NUT, (B) 5MM 
4 1-464-748-11 KEY BOARD UNIT (B) | 17 A.1-230-712-21 RESISTOR ASSY, HIGH-VOLTAGE: 
5 4-376-980-01 МОТ, SPECIAL, CRT | 18 %4-371-182-01 SHAFT 
6 A.8-736-652-05 CRT (A64JKJ10X) ` | 19 %4-371-183-01 COVER, MAIN SWITCH 
7 X-4374-161-2 CABINET ASSY (FOR DARK GRAY) 8 | 20 Al-554-966-12 SWITCH, PUSH (AC POWER)(1 KEY) 
Х-4374-161-3 CABINET ASSY (FOR LIGHT GRAY) 8 [ 21 4-308-870-00 CLIP, LEAD WIRE 
8 4-319-520-00 SCREW, SPECIAL (+PW4X30) | 22 1-452-032-00 MAGNET, DISK; 10MM ፅ 
9 А.1-451-255-22 DEFLECTION YOKE | 23 1-452-094-00 MAGNET, ROTATABLE DISK; 15ММ 6 
| 
| 
| 


T.C. Corp 
10 North Main St 
Wharton NJ 07885 
57 www.servicemanuals.net 


PVM-2530 





RM-739 
7-2. CHASSIS 

eBVTP 3X12 7-685-648-71 

АВУТР 3X10 7-685-647-71 
NUT M2 
7-622-205-05 

@ 
No. Part No. Description Remark 0. Part No. Description Remark 


51 %4-313-732-00 CLIP, HINGE, CIRCUIT BOARD 

92 *A-1345-688-A D BOARD, COMPLETE 

53  %1-620-767-11 НА BOARD 

54 A.1-205-904-11 RES, CEMENT WIREWOUND 1 5% 30W 
55 A.1-439-339-12 TRANSFORMER ASSY, FLYBACK 

56  *1-619-285-11 F BOARD 

57 A.*4-371-185-01 BUSHING, AC CORD 

58 4.1-557-970-11 CORD, POWER 

59 4-319-520-00 SCREW, SPECIAL (+PWAX30) 

60 *1-613-4ረ4-11 GB BOARD 


61 *1-613-423-11 GA BOARD 

62 3-845-490-00 WASHER 

63  *1-620-768-11 H6 BOARD 

64  *A-1135-428-A В BOARD, COMPLETE 
*1-619-318-11 82 BOARD 

66 4-302-428-00 HEAD, WASHER, TAPPING SCREW 
67 4-383-101-01 WASHER (ПТА,14) 

68 *А-1373-058-А UB BOARD, COMPLETE 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 65 
| 
| 
| 
| 
| 


== 58 бы 


The components identified 
by shading and mark Avare 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifies раг. 
une trame et une marque /Asont 
critiques pour la securite. 
Ne les remplacer que par : 
une piece portant le numéro : 
specifie. 





PVM-2530 


RM-739 


7-3. BACK COVER BVTP4X14 


oBVTP 3X10 7-685-647-79 መ 






No. Part No. Description Remark 


No. Part No. Description Remark 


101 %1-620-766-11 H5 BOARD 

102 *A-1340-936-A D2 BOARD, COMPLETE 

103 А1-570-757-11 SWITCH, PUSH (DEGAUSS SWITCH) 

104 4-381-168-01 BUTTON, DEGAUSSING (FOR DARK GRAY) 
4-381-168-11 BUTTON, DEGAUSSING (FOR LIGHT GRAY) 

105 4-381-167-01 KNOB (B), CONTROL (FOR DARK GRAY) 
4-381-167-11 KNOB (B), CONTROL (FOR LIGHT GRAY) 

106 4-381-166-01 KNOB (A), CONTROL (FOR DARK GRAY) 
4-381-166-11 KNOB (A), CONTROL (FOR LIGHT GRAY) 

107 *A-1375-064-A НЗ BOARD, COMPLETE 

108 4-319-520-00 SCREW, SPECIAL (+PW4X30) 

109 4-382-005-11 РАМЕ!, CONTROL (FOR DARK GRAY) 
4-382-005-21 PANEL, CONTROL (FOR LIGHT GRAY) 


110 4-371-176-01 CAP, SQUARE (FOR DARK GRAY) 
4-371-176-11 CAP, SQUARE (FOR LIGHT GRAY) 

111 4-371-181-01 CAP (FOR DARK GRAY) 

4-371-181-11 САР (FOR LIGHT GRAY) 

112  *3-670-570-11 SPACER, SUPPORT 

*A-1373-057-A UA BOARD, COMPLETE 

115 А.1-526-920-12 AC OUTLET (WITH EARTH) 

116  *A-1380-189-A К BOARD, COMPLETE 

117 X-4374-162-2 COVER ASSY, REAR (FOR DARK GRAY) 118 
X-4374-162-4 COVER ASSY, REAR (FOR LIGHT GRAY)118 
118 4-316-003-21 HOLDER, CORD (FOR DARK GRAY) 
4-316-003-31 HOLDER, CORD (FOR LIGHT GRAY) 

119  *4-371-177-01 LABEL, MODEL NUMBER (LARGE) 


— 
يم‎ 
I 


The components identified 
by shading and mark AV ۶۴ 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifiés par 
une trame et une marque A\sont 
critiques pour la securite. 
Ne les remplacer que par 
une piece portant le numéro 
specifie 
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7-4. KEY BOARD 
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No. Part No. Description Remark | No. Part No. Description Remark 
АЯ LE Ж... 02 одао es А Аы, о жй ТА ЕЗЕР. EE 
1 9-990-892-01 ILLUMINATOR А 1 9-990-892-01 ILLUMINATOR A 
2 9-990-891-01 REFLECTOR A 2 9-990-891-01 REFLECTOR А 
3 *9-990-890-01 H2 BOARD 4 9-990-895-01 SPACER 
E 9-990-895-01  SPACER 5 1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 
5 1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 6 9-990-894-01 TAPPING SCREW 
6 7 9-990-899-01 KEY ТОР 
7 9-991-652-01 FRAME А ASSY 1,2 8 9-990-902-01 COIL SPRING 


9 9-990-900-01 STOPPER 
10 8-741-138-70 DETECTOR 
11 %9-990-898-01 М BOARD 
12 *9-990-897-01 НІ BOARD 


| 
| 
| 
| 
9-990-894-01 TAPPING SCREW | 
| 
| 
| 
| 
| 13 9-991-653-01 FRAME B ASSY 1,2.7,8;9 
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SECTION 8 
ELECTRICAL PARTS LIST 


° Items marked " * " are not stocked 
since they are seldom required for 
routine service. Some delay should be 
anticipated when ordering these items. Е 


А11 variable апа adjustable resistors 
have characteristic curve B, unless 
otherwise noted. 


RESISTORS 
• All resistors are in ohms 
nonf lammable 
COILS 
: MH, ሀዘ : pH 


critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


° MMH 


፡ Les composants identifiés par 


: une trame et une marque /Asont 
| critiques pour la sécurité. 
: Ne les remplacer que par 
| une piece portant Ле numéro 
| specifie. 


CAPACITORS 
` MF : uF, PF : ህዕ፤ е The components identified by ቅ in this manual have 
been carefully factory-selected for each set in order to 
satisfy regulations regarding X-ray radiation. Should 
replacement be required, replace only with the value 


Originally used. 


When indicating parts by refer- 


ence number, please include 
the board name. 
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Ref No, Part №. Description Remark |Ref.No. Part No. Description Remark 
و‎ ЕЗ EN NE. кезе ٤ s a „ДА... لاا ل‎ 
*A-1135-428-A B BOARD, COMPLETE | C126 1-123-380-00 ELECT 1MF 20% 50V 
kkkkkkkkkkkkkkkkk | C127 1-123-380-00 ELECT ІМЕ 20% 50у 
| C128 1-123-380-00 ELECT IMF 20% 50V 
CONNEC TOR | C129 1-101-006-00 CERAMIC 0.04 ۳۲ 50V 
| C130 1-101-006-00 CERAMIC 0.04 7MF 50V 
Bl *1-566-057-11 PIN, CONNECTOR 5P | 
B2 *1-566-057-11 PIN, CONNECTOR 5P | C131 1-123-380-00 ELECT ІМЕ 20% 50у 
83 *1-566-055-11 РІМ, CONNECTOR 3P | C132 1-123-380-00 Ғ ЕСТ ІМЕ 20% 50V 
B4 %1-566-056-11 PIN, CONNECTOR Ap | C133 1-123-380-00 ELECT 1MF 20% 50ሃ 
85 *1-566-054-11 РІМ, CONNECTOR 2P | €134 1 -123-380-00 Е ЕСТ МЕ 20% 50V 
| C135 1-123-351-00 ELECT 0,47МҒ 20% 50у 
86 *1-566-055-11 РІМ, CONNECTOR 3P | 
B7 *1-566-056-11 PIN, CONNECTOR Ap | C136 1-101-006-00 CERAMIC 0.047MF 50у 
B8 *1-566-054-11 PIN, CONNECTOR 2P | C137 1-124-443-00 ELECT 100МҒ 20% 10V 
B9 *1-508-766-00 4P PLUG (M) | C138 1-124-443-00 ELECT 100МЕ 20% 10V 
BIO *1-566-055-11 PIN, CONNECTOR ЗР | 6139 1-123-356-00 Е ЕСТ 10MF 20% 16V 
| C140 1-124-443-00 ELECT 100МЕ 20% 10V 
Bll %1-566-054-11 PIN, CONNECTOR 2P | 
812 %1-566-059-11 PIN, CONNECTOR 7P | СІ41 1-123-356-00 ELECT 10МҒ 20% 16V 
B13 %1-566-054-11 PIN, CONNECTOR 2P | (142 1-102-074-00 CERAMIC 0.001MF 10% 50V 
814 %1-566-063-11 PIN, CONNECTOR 11P | C143 1-108-618-91 MYLAR 0.0022MF 10% 100V 
815 %1-508-765-00 ЗР PLUG (M) | C144 1-108-618-91 MYLAR 0.0022MF 10% 100V 
| C145 1-119-354-00 ELECT د‎ ۴۳ 10V 
Bl6 %1-566-059-11 PIN, CONNECTOR 7Р | 
В17 %1-566-063-11 РІМ, CONNECTOR 11P | C146 1-124-892-11 ELECT 47МҒ 20% 10V 
818 *1-566-058-11 PIN, CONNECTOR 7 | С147 1-119-354-00 ELECT 3 30MF 10ሃ 
819 *1-566-062-11 PIN, CONNECTOR 10Р | 6148 1-124-443-00 ELECT 100MF 20% 10V 
820 %1-566-054-11 PIN, CONNECTOR 2Р | ር149 1-101-006-00 CERAMIC 0.047MF 50V 
| | C150 1-101-006-00 CERAMIC 0.047МЕ 50у 
801 %1-566-054-11 РІМ, CONNECTOR 2P | 
B23 %1-508-784-00 1P PLUG | C151 1-124-443-00 ELECT 100MF 20% 10V 
| C152 1-124-443-00 ELECT 100МҒ 20% 10V 
CAPACITOR | C153 1-101-006-00 CERAMIC 0.04 7MF 50V 
| C154 1-101-006-00 CERAMIC 0.047МЕ 50у 
С101 1-124-892-11 ELECT 47MF 20% 10у | C155 1-102-074-00 CERAMIC 0.001MF 10% 50у 
С102 1-101-006-00 CERAMIC 0.047МЕ 50у | 
С103 1-101-006-00 CERAMIC 0.047МЕ 50V | ር156 1-101-006-00 CERAMIC 0.047MF 50у 
С104 1-124-471-00 Е ЕСТ 1000МҒ 20% 6.3V | C157 1-101-006-00 CERAMIC 0.04 7MF 50V 
C105 1-108-845-00 MYLAR 0.047MF 10% 50у | ር158 1-101-006-00 CERAMIC 0.047МҒ 50у 
| ር159 1-101-006-00 CERAMIC 0.047МҒ 50у 
C106  1-102-963-00 CERAMIC 33PF 5% 50V | C160 1-102-129-00 CERAMIC 0.01MF 10% 50у 
C107 1-102-963-00 CERAMIC 33PF 5% 50у | 
С108 1-102-978-00 CERAMIC 220PF 5% 50у | СІ6І 1-102-129-00 CERAMIC 0,01МҒ 10% 50V 
C109 1-102-038-00 CERAMIC 0.001MF 500V | Cl62 1-108-837-00 MYLAR 0.01MF 10% 50у 
ር110 1-102-038-00 CERAMIC 0.001МҒ 500у | C163 1-123-356-00 ELECT 10МҒ 20% 16V 
| C165 1-124-443-00 ELECT 100МҒ 20% 10V 
C111 1-108-837-00 MYLAR 0.01MF 10% 50у | C170 1-123-356-00 Е' ЕСТ 10МҒ 20% 16ሃ 
Cll2 1-124-901-00 ELECT 1000MF 20% 35V | 
C113 1-123-356-00 ELECT 10MF 20% 16V | C301 1-123-356-00 ELECT 10МҒ 20% 16V 
C114  1-123-356-00 ELECT 10MF 20% 16V | 6302 1-102-961-00 CERAMIC 27PF 5% 50V 
ር115 1-108-837-00 MYLAR 0.01MF 10% 50у | 65303 1-123-356-00 ELECT 10МҒ 20% 16V 
| C304 1-102-971-00 CERAMIC 82PF 5% 50ሃ 
Cll6 1-124-444-00 ELECT 220МҒ 20% 10V | С305 1-102-971-00 CERAMIC 82PF 5% 50V 
C117  1-102-038-00 CERAMIC 0.001MF 500V | 
С118 1-123-360-00 ELECT 100MF 20% 50у | C306 1-123-380-00 ELECT 1MF 20% 50у 
ር119 1-123-356-00 ELECT 10МЕ 20% 50у | C307 1-123-380-00 ELECT 1MF 20% 50V 
6120 1-123-356-00 ELECT 10MF 20% 50у | C308 1-102-978-00 CERAMIC 2 20PF 5% 50V 
| C311 1-123-330-00 Е ЕСТ 2 2MF 20% 16ү 
C121 1-123-318-00 ELECT 33MF 20% 16V | 65312 1-102-971-00 CERAMIC 82PF 5% 50V 
C122 1-123-356-00 ELECT 10MF 20% 16V | 
C123 1-101-006-00 CERAMIC 0.047МЕ 50у | ር316 1-102-858-00 CERAMIC ТОРЕ O.5PF 50у 
Cl24 1-123-380-00 ELECT 1MF 20% 50ሃ | C317 1-102-858-00 CERAMIC ТОРЕ 0.5PF ۷ 
C125 1-123-380-00 ELECT 1MF 20% 50V | C318 1-123-380-00 ELECT 1MF 20% 50у 


PVM-2530 | 
RM-739 


Part No. 


1-123-356-00 
1-102-888-00 
1-101-006-00 
1-102-973-00 
1-123-380-00 


1-102-820-00 
1-102-971-00 
1-102-973-00 
1-123-356-00 
1-101-006-00 


1-123-356-00 
1-102-887-00 
1-123-330-00 
1-124-555-00 
1-102-125-00 


1-123-447-00 
1-102-129-00 
1-123-447-00 
1-123-356-00 
1-102-865-00 


1-102-074-00 
1-123-351-00 
1-123-351-00 
1-123-330-00 
1-124-645-11 


1-123-381-00 
1-123-318-00 
1-123-607-00 
1-124-896-00 
1-123-332-00 


1-123-356-00 
1-124-655-11 
1-123-332-00 
1-123-381-00 
1-102-129-00 


1-124-478-11 
1-123-351-00 
1-102-973-00 
1-123-330-00 
1-124-896-00 


1-123-380-00 
1-101-006-00 
1-106-196-00 
1-102-971-00 
1-124-645-11 


1-101-006-00 
1-102-129-00 
1-123-332-00 
1-123-356-00 
1-108-617-91 


1-108-618-91 
1-124-478-11 


1-123-321-00. 


Description 


ELECT 
CERAMIC 
CERAMIC 
CERAMIC 
ELECT 


CERAMIC 
CERAMIC 
CERAMIC 
ELECT 

CERAMIC 


ELECT 
CERAMIC 
ELECT 
ELECT 
CERAM IC 


а 1۱ 
CERAMIC 
ELECT 
ELELT 
CERAM IC 


CERAMIC 
EL ECT 
ELECT 
ELECT 
ELECT 


ELECT 
ELECT 
ELECT 
ELECT 
РАСТ 


ELECT 
ELECT 
ELECT 
28 2881 
CERAMIC 


ELECT 
ELECT 
CERAMIC 
БЕТ 
ELECT 


ELECT 
CERAM IC 
MYLAR 
CERAMIC 
ELECT 


CERAMIC 
CERAMIC 
ELECT 
ELECT 
MYLAR 


MYLAR 
ELECT 
ELECT 


10MF 
150PF 
0.047MF 
100PF 
1MF 


330PF 
82PF 
100PF 
10МҒ 
0.047МҒ 


10MF 
47PF 
22MF 
1000MF 


0.004 7MF 


0.22MF 
0.01MF 
0.22MF 
10MF 
8PF 


0.001MF 
0.47MF 
0.47MF 
22MF 
10MF 


2.2MF 
33MF 
0.1MF 
33MF 
47МЕ 


10MF 
0.47MF 
47MF 
2 2MF 
0.01MF 


100MF 
0.47MF 
100PF 
22МҒ 
33МҒ 


1MF 
0.04 ۴ 
0.01MF 
82PF 
ТОМЕ ` 


0.047MF 
0.01МҒ 
47МҒ 
10МҒ 


0.0018МҒ 
0.0022МҒ 


100МҒ 
220МҒ 


16V 
50V 
50V 
50V 
50V 


50V 
50V 
50V 
16V 
50V 


16V 
50V 
16V 
16V 
50V 


50V 
50V 
50V 
16V 
50V 


50V 
50V 
50V 
16V 
16V 


50V 
16V 
50V 
16V 
16V 


16۷ 
50۷ 
16۷ 
50у 
50у 


25V 
50۷ 
50\ 
16V 
16V 


50у 
50V 
100V 
50\ 
16V 


50V 
50% 
16V 
16V 
100ነ 


100V 
25V 
16у 


Remark |Ref.No. Part No. Description 
| 
| С1340 1-123-380-00 ELECT 1MF 20% 
| €1341 1-123-380-00 ELECT IMF 20% 
| C1342 1-108-630-91 MYLAR 0.022MF 10% 
| C1343 1-136-165-00 FILM 0.1MF 5% 
| С1344 1-102-973-00 CERAMIC 100PF 5% 
| 
| С1401 1-102-074-00 CERAMIC 0.001МҒ 10% 
| С1402 1-123-332-00 Е ЕСТ 47МҒ 20% 
| С1403 1-102-129-00 СЕРАМІС 0.01MF 10% 
| €1404 1-123-318-00 ELECT 33МҒ 20% 
| 
| TRIMMER 
| 
| СУ401 1-141-147-ХХ САР, TRIMMER 
| 
| DIODE 
| 
| 0101 8-719-109-95 DIODE RD6.8ES-B 
| 0102 8-719-109-95 DIODE RD6.8ES-B 
| 0103 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 0104 8-719-101-39 DIODE RD3.6E-'2 
| 0105 8-719-511-20 DIODE 51ህ820 
| 
| 0106 8-719-920-02 DIODE ERB12-02 
| 0107 8-719-110-83 DIODE RD36:S-B2 —— | | 
| 0108 4,8-719-921-20 DIODE ISSII9TD | ^ ^ ^ - 
| 0109 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 0110 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 
| 0111 8-719-109-85 DIODE RD5.1ES-B2 
| 0118 8-719-109-91 DIODE RD6.2ES-B 
| 0120 8-719-110-34 DIODE RD13ES-B 
| 0126 8-719-109-91 DIODE RD6.2ES-B 
| 0129 8-719-109-91 DIODE RD6.2ES-B 
| 
| 0131 8-719-109-91 DIODE RD6.2ES-B 
| 0132 8-719-109-91 DIODE RD6.2ES-B 
| 0401 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 0402 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 0403 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 
| 0404 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 0441 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 0443 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 0444 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 0445 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 
| 0470 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 0471 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 0472 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 0473 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 0474 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 
| 0475 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 01301 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 01302 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 01303 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 01304 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 
| 01331 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 01332 8-719-109-85 DIODE RD5.1ES-B2 
| 01401 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 01402 8-719-911-19 DIODE 155119 
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The components identified 
by shading and mark A\are 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifies par 


une trame et une marque A\sont 
critiques pour la sécurité. 
Ne les remplacer que par 
une piece portant le numéro 
specifie. 





Remark 


50у 
50ሃ 
100۷ 
50у 
0۷ 


50V 
16V 
50V 
16V 


Ref №. 


D 301 
ሀ' 302 


IC101 
IC102 


Part No. 


Description 


DELAY ' INE 


1-415-280-00 
1-415-510-11 


IC 
8-759-105-89 
8-759-102-12 


ІС103 ል8-759-102-28 


10104 
10105 


[0106 
10107 


8-759-182-43 
8-759-104-05 


8-759-207-07 
8-759-207-07 


16108 A 8-759-108-05 


[0109 
10110 


10301 
10401 


8-759-171-05 
8-759-140-66 


8-759-913-11 
8-758-480-00 


IC1301A8-759-171-12 


J201 


L101 
L102 
1103 
1 104 
1105 


| 106 
| 301 
| 302 
І. 303 
L 304 


L 305 
' 306 
! 307 
| 308 
1401 


1402 
1404 
11330 
11331 


DELAY LINE (1H) 
DELAY “INE, Y 


ІС UPD7508HCU -222 
ІС UPD6250C 

IC UPD6326C 

IC UPD8243C(M) 

ІС UPD6325C 


IC TD62381P 
IC TD62381P 
ІС UPC78105A 
IC UPC7805H 
ІС UPD4066BC 


ІС 5 
IC CX848 
ІС МРС7812Н 


CONNECTOR 


*1-564-529-11 CONNECTOR, BOARD TO BOARD 5P 


Сог. 


1-407-708-00 
1-407-708-00 
1-408-424-00 
1-408-424-00 
1-408-424-00 


1-408-424-00 
1-408-412-00 
1-407-571-00 
1:408-412-00 
1-408-411-00 


1-408-411-00 
1-408-417-00 
1-408-412-00 
1-409-193-00 
1-408-398-00 


1-408-398-00 
1-408-398-00 
1-408-236-00 
1-407-364-00 


MICRO INDUCTOR 180UH 
MICRO INDUCTOR 180UH 
MICRO INDUCTOR 180UH 
MICRO INDUCTOR 180UH 
MICRO INDUCTOR 180UH 


MICRO INDUCTOR 180UH 
MICRO INDUCTOR 18UH 
COIL, VARIABLE 22UH 
MICRO INDUCTOR 18UH 
MICRO INDUCTOR 15UH 


MICRO INDUCTOR 15UH 
MICRO INDUCTOR 47UH 
MICRO INDUCTOR 18UH 
COIL 3.58MHZ TRAP 

MICRO INDUCTOR 1.2UH 


MICRO INDUCTOR 1.2UH 
MICRO INDUCTOR 1.2UH 
MICRO INDUCTOR 2.7ММН 
COIL, SPOOK CHOKE 3.3UH 


TRANSISTOR 


0101 
0102 
0103 
0104 
0105 


0106 
0107 
0108 


8-729-117-54 
8-729-117-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 


8-729-117-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


25А1175 
2541175 
25С2785 
2SC 2785 
25С2785 


25А1175 
25С2785 
25С2785 


Remark |Ref.No. Part No. 


ብክ መ ‹- 
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0109 8-729-178-54 
0110 А.8-729-101-54 
0111 8-729-117-54 
0112 8-729-178-54 
0113 8-729-373-92 
0115 8-729-900-36 
0116 8-729-117-54 
0117 8-729-178-54 
0301 8-729-178-54 
0302 8-729-178-54 
0303 8-729-178-54 
0304 8-729-117-54 
0305 8-729-117-54 
0306 8-729-178-54 
0307 8-729-178-54 
0308 8-729-178-54 
0309 8-729-178-54 
0313 8-729-178-54 
0314 8-729-178-54 
0315 8-729-900-36 
0316 8-729-178-54 
0317 8-729-117-54 
0318 8-729-178-54 
0322 8-729-600-12 
0323 8-729-600-12 
0324 8-729-178-54 
0325 8-729-178-54 
0326 8-729-178-54 
0327 8-729-178-54 
0328 8-729-178-54 
0329 8-729-117-54 
0440 A. 8-729-101-36 
0441 8-729-117-54 
0442 8-729-178-54 
0443 8-729-178-54 
(444 8-729-117-54 
0445 8-729-117-54 
0446 8-729-178-54 
(447 8-729-178-54 
0448 8-729-178-54 
0444 8-729-117-54 
0450 8-729-178-54 
0451 8-729-117-54 
0452 8-729-178-54 
0453 8-729-117-54 
0454 8-729-117-54 
0470 8-729-117-54 
0471 8-729-178-54 
(472 8-729-178-54 
(473 8-729-178-54 
0474 8-729-178-54 
(475 8-729-178-54 
(476 8-729-178-54 


TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


Description 


2SC2785 


TRANSISTOR 2SA1175TP-F 


2SA1175 
25С2785 
25В739 


DTC124ES 


2SA1175 
25С2785 
25С2785 
25С2785 


25С2785 
25А1175 
25А1175 
25С2785 
25С2785 


25С2785 
2502785 
2502785 
2SC2785 


DTC124ES 


2SC2785 
2SA1175 
2SC2785 
2SK108 
2SK108 


2SC2785 
2SC2785 
25С2785 
25С2785 
25С2785 


2SA1175 


25С2785ТР-Н 


25А1175 
25С2785 
25С2785 


2541175 
2541175 
25С2785 
2502785 
2502785 


25411 75 
2502785 
25А1175 
25С2785 
25А1175 


2541175 
25А1175 
25С2785 
25С2785 
25С2785 


25С2785 
25С2785 
25С2785 


Тһе components identified 
by shading and mark ж ۴ 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifies par 


une trame et une marque 
critiques 
Ne les 


pour 


specifie. 


que 





A sont 
la securite. 
remplacer 
une piece portant le numéro 


PVM-2530 


RM-739 | 


Remark 


PVM-2530 


RM-739 


. Part No. 


8-729-178-54 
8-729-117-54 
8-/29-178-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 


8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-729-117-54 
8-729-178-54 


8-729-117-54 
8-729-117-54 
8-729-117-54 
8-729-117-54 
8-729-117-54 


8-729-117-54 
8-729-117-54 
8-729-117-54 
8-729-117-54 
8-729-117-54 


8-729-117-54 
8-729-117-54 
8-729-117-54 
8-729-117-54 
8-729-117-54 


8-729-117-54 
8-729-117-54 
8-729-117-54 
8-729-117-54 
8-729-117-54 


8-729-117-54 
8-729-178-54 
8-729-117-54 
8-729-600-12 
8-729-178-54 


Description 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


RESISTOR 


1-247-787-00 
1-247-787-00 
1-249-441-11 
1-249-441-11 
1-247-805-00 


1-247-823-00 
1-249-421-11 
1-249-433-11 
1-249-433-11 
1-249-465-11 


1-249-437-11 
1-247-851-00 
1-249-421-11 
1-249-421-11 
1-249-425-11 


1-249-414-11 
d 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


» CARBON 


25С2785 
25А1175 
25С2785 
25С2785 
25С2785 


25С2785 
25С2785 
25С2785 
25А1175 
25С2785 


25А1175 
25А1175 
25А1175 
25А1175 
25А1175 


25А1175 
25А1175 
25А1175 
25А1175 
25А1175 


25А1175 
25А1175 
25А1175 
25А1175 
25А1175 


25А1175 
25А1175 
25А1175 
25А1175 
25А1175 


25А1175 
2562785 
2SA1175 
2SK108 

2SC2785 


15 
15 
100K 
100K 
82 


470 
2.2K 
22K 
22K 
47K 


47K 

6.8K 
2.2Қ 
2.2K 
4.7K 


560 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/4W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 


Remark |Ref.No. 


58 11 


R117 
R118 
R119 
R120 
R121 


R122 
R123 
R124 
R125 
R126 


R128 
R129 
R130 
R131 
R132 


R133 
R134 
R135 
R136 
R137 


R138 
R140 
R141 
R142 
R143 


R144 
R145 
R146 
R147 
R148 


R149 
R150 
R151 
R152 
R153 


R1 54 
R155 
R156 
R157 
R158 


R159 
R160 
R161 
R162 
R163 


R164 
R165 
R166 
R167 
R168 


R171 


9179 
hiic 


R173 


— 
— =፡ te — — — — — — መመ — — — — ጨመ — — — Ç — s — — — M ы. — — — — ....... — — )ال‎ --- —  — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  — — —- —— — —— — — — 


ج- 64 == 


Part No. 


1-249-429-11 
1-249-429-11 
1-249-441-11 
1-249-382-11 
1-247-739-11 


1-249-389-11 
1-247-845-00 
1-249-469-11 
1-249-433-11 
1-247-726-11 


1-249-405-11 
1-249-421-11 
1-247-706-11 
1-249-417-11 
1-249-417-11 


1-249-421-11 
1-249-421-11 
1-249-421-11 
1-249-421-11 
1-249-421-11 


1-249- 421-11 
1-249-421-11 
1-249-421-11 
1-249-421-11 
1-249-421-11 


1-247-710-11 
1-249-421-11 
1-249-421-11 
1-249-421-11 
1-249-414-11 


1-247-883-00 
1-249-422-11 
1-247-845-00 
1-249-421-11 
1-249-421-11 


1-249-421-11 
1-249-421-11 
1-247-717-11 
1-247-791-00 
1-247-791-00 


1-247-791-00 
1-247-791-00 
1-247-791-00 
1-247-791-00 
1-247-791-00 


1-247-791-00 
1-247-791-00 
1-247-791-00 
1-247-791-00 
1-247-791-00 


-247-791-00 
247-791 -00 
2 


1 
і» 
1-247-791-00 


Description 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 


CANDAN 
LAINE UT 


CARBON 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 


Lo 


70 ف 


5% 


Remark 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W Е 
1/2W Е 


1/6 Е 
1/6W 
1/4۷ 
1/64 
1/4W 


1/6W 
1/6W 
1/4W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/4W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/4W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6ዘ 
1/6ዘ 
1/6ዘ 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 


1/6W 


Ref No. 


R176 
R178 
R179 
R180 
R181 


R182 
R183 
R184 
R185 
R186 


R187 
R188 
R189 
R190 
R191 


R192 
R193 
R194 
R195 
R196 


‚ R198 
R199 
R301 
R302 
R 303 


R 304 
R 305 
R 306 
R307 
R308 


R309 
R310 
R311 
R312 
R313 


R314 
R315 
R316 
R317 
R318 


R319 
R320 
R321 
R322 
R323 


R324 
R325 
R326 
R327 
R328 


R329 
R330 
R331 


Part No. 


1-249-429-11 
1-249-433-11 
1-249-421-11 
1-249-421-11 
1-249-421-11 


1-247-839-00 
1-249-433- 1 
1-249-437-11 
1-249-417-11 
1-249-417-11 


1-249-417-11 
1-249-417-11 
1-249-417-11 
1-249-417-11 
1-249-417-11 


1-247-717-11 
1-249-425-11 
1-249-405-11 
1-249-441-11 
1-249-405-11 


1-249-433-11 
1-249-437-11 
1-247-819-00 
1-247-813-00 
1-249-417-11 


1-249-414-11 
1-247-836-00 
1-247-823-00 
1-247-873-00 
1-247-862-00 


1-249-417-11 
1-249-425-11 
1-247-821-00 
1-247-866-00 
1-247-873-00 


1-247-823-00 
1-247-823-00 
1-247-823-00 
1-249-422-11 
1-249-415-11 


1-247-711-11 
1-249-415-11 
1-249-415-11 
1-247-803-00 
1-247-833-00 


1-247-815-00 
1-247-815-00 
1-249- 421-11 
1-249-415-11 
1-247 -819-00 


1-249-415-11 
1-249-437-11 
1-249-433-11 


Description 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/4W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/4W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 


Remark ۰ 


— — می — — — — لے‎ ы. ات‎ — — ее. ы. پر — ننس — — —— پس ې — مس مت یر مس پس‎ M —  — يب‎ — — — ብዘ ما سے‎ — — — — — — —— I — — سا مب‎ — M 
سم‎ ‹ወ፡፡- نم‎ MÀ یم‎ —— — 


መ 65 = 


R333 
R334 
R335 
R336 
R337 


R338 
R339 
R340 
R341 
R342 


R343 
R344 
R345 
R346 
R347 


R348 
R349 
R351 
R352 
R353 


R354 
R355 
R357 
R358 
R359 


R360 
R381 
R382 
R383 
R384 


R385 
R386 
R387 
R388 
R389 


R390 
R391 
R392 
R393 
R394 


R401 
R402 
R403 
R404 
R405 


R407 
R409 
R410 
R411 
R412 


R413 
R414 
R415 


Part No. 


1-247-815-00 
1-247-815-00 
1-249-417-11 
1-249-417-11 
1-247-713-11 


1-247-815-00 
1-249-417-11 
1-249-417-11 
1-249-441-11 
1-249-441-11 


1-249-429-11 
1-249-441-11 
1-249-419-11 
1-249-422-11 
1-247-895-00 


1-247 -842-00 
1 -247 -897 -00 
1-247 -899-00 
1-249-405-11 
1-249-423-11 


1-249 -417-11 
1-249-433-11 
1-247-829-00 
1-247-84 5-00 
1-247-823-00 


1-247-833-00 
1-249-417-11 
1-247-826-00 
1-247-838-00 
1-249-419-11 


1-249-434-11 
1-249-432-11 
1-247-823-00 
1-249-417-11 
1-247-829-00 


1-247-822-00 
1-247-819-00 
1-249-405-11 
1-249-405-11 
1-249-405-11 


1-249-405-11 
1-247-821-00 
1-249-433-11 
1-247 -829-00 
1-247-706-11 


1-247-815-00 
1-247-815-00 
1-249-429-11 
1-249-429-11 
1-249-405-11 


1-247-815-00 
1-247-704-11 
1-247-704-11 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 


220 
220 
1K 
1K 
1K 


220 
ІК 
ІК 
100K 
100K 


10K 

100K 
1,5K 
2.7К 
470К 


3K 
560K 
680K 
100 
3.3K 


ІК 
22K 
820 
3.9 
470 
1,2Қ 
ІК 
620 
2K 
1.5Қ 


27K 
18K 
470 
ІК 

820 


430 
330 
100 
100 
100 


100 
390 
22K 
820 
330 


220 
220 
10K 
10K 
100 


220 
220 
220 


PVM-2530 


RM-739 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/4W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6ዘ 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/4W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/4W 
1/4W 


Remark 


PVM-2530 


RM-739 


Part No. 


1-247-704-11 
1-249-405-11 
1-247-903-00 
1-247-725-11 
1-247-162-00 


1-247-725-11 
1-247-172-00 
1-249-432-11 
1-247-725-11 
1-247-704-11 


1-249-421-11 
1-249-423-11 
1-249-437-11 
1-249-435-11 
1-247-870-00 


1-247-849-00 
1-249-441-11 
1-247-819-00 
1-247-829-00 
1-247-815-00 


1-247-845-00 
1-249-429-11 
1-249-423-11 
1-249-423-11 
1-249-460-11 


1-247-713-11 
1-249-417-11 
1-249-417-11 
1-247-815-00 
1-249-425-11 


1-249-425-11 
1-249-435-11 
1-247-815-00 
1-247-815-00 
1-247-848-00 


1-247-815-00 
1-249-441-11 
1-247-891-00 
1-249-429-11 
1-249-417-11 


1-247-887-00 
1-247-851-00 
1-249-417-11 
1-249-429-11 
1-249-417-11 


1-249-405-11 
1-249-433-11 
1-249-429-11 
1-247-857-00 
1-247-844-00 


1-249-421-11 
1-249-429-11 
1-249-441-11 


Description 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
САКВОМ 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 


220 
100 
1M 

10K 
20K 


10K 
51K 
18K 
10K 
220 


2.2K 
3. K 
47K 
33K 
43K 


5.6K 
100K 
330 
820 
220 


3.9K 
10K 
3.3K 
3.3K 
15K 


ІК 
ІК 
ІК 
220 
4.7K 


4.7K 
33K 
220 
220 
5.1K 


220 
100K 
330K 
10K 
1K 


220K 
6.8K 
ІК 
10K 
ІК 


100 
22K 
10K 
12K 
3.6K 


2.2K 
10K 
100K 


1/4W 
1/6W 
1/6W 
1/4W 
1/4W 


1/44 
1/4W 
1/6W 
1/4ዘ 
1/4W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6ዘ 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/4W 


1/4ዘ 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 


Remark |Ref.No. 


R1102 
R1103 
R1301 
R1302 
R1303 


R1304 
R1305 
R1306 
R1307 
R1308 


R1309 
R1310 
R1311 
R1312 
R1313 


R1314 
R1315 
R1316 
R1317 
R1318 


R1319 
R1320 
R1321 
R1322 
R1323 


R1324 
R1325 
R1326 A 
R1334 
R1335 


R1336 
R1337 
R1338 
R1339 
R1340 


R1341 
R1342 
R1343 
R1344 
R1345 


R1346 
R1347 
R1348 
R1349 
R1350A, 


R1401 
R1402 
R1403 
R1404 
R1405 


R1406 
R1407 
R1408 


— — — یی پس — — — — —— — پس —— یا — — مس — —— ——— پا rn nn‏ یس — ---- لے س 


— 66 ےس 


Part No. 


1-247 -719-11 
1-249-441-11 
1-247 -704-11 
1-247 -859-00 
1 -247 -857 -00 


1 -247 -881 -00 
1 -247 -887 -00 
1 -247 -887 -00 
1-249-433-11 
1-249-429-11 


1-249-433-11 
1-249-433-11 
1-249-417-11 
1-249-429-11 
1-249-429-11 


1-249-434-11 
1-247-845-00 
1-247-815-00 
1-249-433-11 
1-249-419-11 


1-247-819-00 
1-249-405-11 
1-249-421-11 
1-249-421-11 
1-247-891-00 


1-247-891-00 
1-249-417-11 
1-216-349-51 
1-249-421-11 
1-249-405-11 


1-249-429-11 
1-249-429-11 
1-247-710-11 
1-247-823-00 
1-247-815-00 


1-247-819-00 
1-247-710-11 
1-247-845-00 
1-249-437-11 
1-247-901-00 


1-202-730-00 
1-249-422-11 
1-247-815-00 
1-249-423-11 
1-215-471-91 


1-249-423-11 
1-249-423-11 
1-249-423-11 
1-249-423-11 
1-247-833-00 


1-249-417-11 
1-249-417-11 
1-249-405-11 





Description 
CARBON 3.3K 5% 1/4W 
CARBON 1006 5% 1/6W 
CARBON 220 5% 1/4W 
CARBON іж 55 1/6W 
CARBON 1 5% 1/6W 
CARBON 120K 5% 1/6W 
CARBON 220K 5% 1/6W 
CARBON 220K 5% 1/6W 
CARBON 22K 5% 1/6W 
CARBON 10K 5% 1/6W 
CARBON гк 5% 1/6W 
CARBON ФК 5% 1/6W 
CARBON ІК 5% 1/6W 
CARBON 10K 5% 1/6W 
CARBON 10K 5% 1/6W 
CARBON eK 55 1/6W 
CARBON 3.9K 55 1/6W 
CARBON 220 که‎ 1/6W 
CARBON 22K 5% 1/6W 
CARBON Lët 5% 1/6W 
CARBON 330 5% 1/6W 
CARBON 100 5% 1/6W 
CARBON 2.2K 5% 1/6W 
CARBON 2.2K 5% 1/6W 
CARBON 330K 5% 1/6W 
CARBON 330K 5% 1/6W 
CARBON 1K 5% 1/6W 
` METAL OXIDE چا تا‎ 052. М Е 
CARBON Zeek 5% 1/6W 
CARBON 100 5% 1/6W 
CARBON 10K 5% 1/6W 
CARBON 106 5% 1/6W 
CARBON 560 5% 1/4W 
CARBON 470 5% 1/6W 
CARBON 220 5% 1/6W 
CARBON 330 5% 1/6W 
CARBON 560 55 1/4W 
CARBON 3.9K 5% 1/6W 
CARBON АК 5% 1/6W 
CARBON 820K 5% 1/6W 
SOL ID 8.2M 10% 1⁄2W 
CARBON ҮК 19% 1/6W 
CARBON 220 5% 1/6W 
CARBON 335 5% 1/6W 
METAL 120K 1% 1/6W 
CARBON 3.3K 5% 1/6W 
CARBON 3.3K 5% 1/6W 
CARBON 3.3K 5% 1/6W 
CARBON 3.3K 5% 1/6W 
CARBON Ж 5% 1/6W 
CARBON 1K 5% 1/ 6W 
CARBON IK 5% 1/6W 
CARBON 100 5% 1/6W 


The components identified 
by shading and mark / аге 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifies par 


une trame et une marque /Asont 
critiques pour la sécurité. 
Ne les remplacer que par 
une piece portant le numéro 
specifie. 


Remark 


Ref.No. 


R1409 
R1410 
R1411 
R1412 
R1413 


R1414 
R1415 
R1416 
R1417 
R1418 


R1419 
R1420 
R1421 
R1422 
R1423 


R1424 
R1425 
R1426 
R1427 
R1428 


R1429 
R1430 
81431 
81432 
R1433 


RV301 
RV401 
RV402 
RV403 
RV471 


RV472 

RV1401 
RV1402 
RV1403 


T301 


X101 
X401 


FER II ee k k k k IK IK k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k kk k k k k e AIA KK a aK ККЖ 


C309 
C310 
C313 
C314 


Part No. Description 

1-249-405-11 CARBON 100 5% 1/6W 
1-249-405-11 CARBON 100 5% 1/6W 
1-215-409-00 METAL 30 1% 1/6W 
1-249-417-11 CARBON 1K 5% 1/6W 
1-214-727-00 METAL 820 1% 1/4W 
1-214-727-00 METAL 820 1% 1/ 4ዘ 
1-247-838-00 ርልክ80ክ 2K 5% 1/6W 
1-249-417-11 CARBON 1K 5% 1/6W 
1-215-409-00 METAL 330 1% 1/6W 
1-215-409-00 METAL 330 1% 1/6W 
1-215-409-00 METAL 330 1% 1/6W 
1-215-409-00 METAL 330 1% 1/6W 
1-247-833-00 CARBON 1,25 55 1/6W 
1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/6W 
1-249-423-11 CARBON 3.3K 5% 1/6W 
1-247-869-00 CARBON 39K 5% 1/6W 
1-249-432-11 CARBON 8ا‎ 8 1/6W 
1-249-421-11 CARBON 2.2K 5% 1/6W 
1-249-421-11 CARBON 85 94 1/6W 
1-247-829-00 CARBON 820 5% 1/6W 
1-215-421-00 METAL 1K 1% 1/6W 
1-215-432-00 METAL 3K 1% 1/6W 
1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/6W 
1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/6W 
1-249-441-11 CARBON 100K 5% 1/6W 

VARIABLE RESISTOR 
1-228-718-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 330 
1-228-724-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 10K 
1-228-724-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 10K 
1-228-724-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 10K 
1-228-724-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 10K 
1-228-724-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 10K 
1-228-719-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 470 
1-228-719-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 470 
1-228-724-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 10K 
TRANSFORMER 


1-425-786-00 TRANSFORMER, BANDPASS( ВРТ) 


CRYSTAL 


1-567-192-11 OSCILLATOR, CERAMIC 
1-527-722-00 OSCILLATOR, CRYSTAL 


*1-619-318-11 


B2 BOARD 


kkkkk kkk 


CAPACITOR 


1-101-006-00 
1-123-318-00 
1-123-307-00 
1-102-963-00 


CERAMIC 
ELECT 
ELECT 
CERAMIC 


0.04 7MF 

33MF 20% 
100MF 20% 
ЗЗРЕ 5% 


Remark |Ref.No. 


50V 
16V 
10V 
50V 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


100ዞዮ 
82PF 
100MF 


x PVM-2530 
RM-739 


20% 
5% 
20% 


BOARD TO BOARD 5P 


2SC2785 
2SA1175 
2SA1175 
2SA1175 
2SC2785 


Part No. Description 
С315 1-123-307-00 ELECT 
C322 1-102-971-00 CERAMIC 
C323 1-123-307-00 ELECT 
DELAY LINE 
DL303 1-415-509-11 DELAY LINE 
304۔0‎ 1-415-509-11 DELAY “INE 
CONNECTOR 
Р201 %1-562-516-11 CONNECTOR, 
TRANSISTOR 
0310 8-729-178-54 TRANSISTOR 
0311 8-729-117-54 TRANSISTOR 
0312 8-729-117-54 TRANSISTOR 
0319 8-729-117-54 TRANSISTOR 
0320 8-729-178-54 TRANSISTOR 
0321 8-729-178-54 TRANSISTOR 
RESISTOR 
R361 1-247-845-00 CARBON 
R362 1-249-433-11 CARBON 
R363 1-249-421-11 CARBON 
R364 1-249-417-11 CARBON 
R365 1-249-417-11 CARBON 
R366 1-247-833-00 CARBON 
R367 1-249-417-11 CARBON 
R368 1-249-417-11 CARBON 
R369 1-249-417-11 CARBON 
R370 1-249-421-11 CARBON 
R371 1-249-417-11 CARBON 
R372 1-249-420-11 CARBON 
R373 1-249-421-11 CARBON 
R374 1-249-414-11 CARBON 
R375 1-249-419-11 CARBON 
8376 1-247-821-00 CARBON 
R377 1-247-821-00 CARBON 
R378 1-249-421-11 CARBON 
R379 1-249-435-11 CARBON 
R380 1-247-859-00 CARBON 


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 


*1-619-285-11 


F BOARD 


o v I e x 


CAPACITOR 


C601 A.1-136-346-11 
C602 À.1-136-346-11 
C603 A.1-162-578-51 
C604 À.1-162-578-51 
C605  1-162-578-00 


C606 1-162-578-00 


FILM 
FILM 
CERAMIC 
CERAMIC 
CERAMIC 


CERAM IC 


2SC2785 


3.9K 5% 
22K 5% 
2.2K 5% 
ІК 5% 
ІК 5% 


1.2K 5% 
ІК 5% 
ІК 5% 
ІК 5% 
2.2K 5% 


ІК 5% 
1.8K 5% 
2.2K 5% 
560 5% 
1.5K 5% 


390 5% 
390 5% 
сек % 
3% 55 
15K '5% 


0.22MF 
0.22MF 
0.004 7MF 
0.004 ۴ 
0.0047MF 


0.004 7MF 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


20% 
20% 
20% 
20% 
20% 


20% 


Remark 


10V 
50у 
10V 


125۷ 
125۷ 
400۷ 
400% 
400% 


400% 


Тһе components identified 
by shading and mark ж аге 
critica] for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifies par 


une trame et une marque sont 

critiques pour la securite. 

Ne les remplacer que раг 

une piece portant le numéro 
| specifie. 
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PVM-2530 


RM-739 
Ref №. Part No. Description Remark [Ref No. Part No. Description Remark 
DESEE 191 0004. мизи 4 LLL uud سم مسبت‎ 2690_00 I 
C607 1-125-295-00 ELECT( BLOCK) 560МҒ 20% 200۷ *1-613-423-11 GA BOARD 
C608 1-125-295-00 ELECT( BLOCK) 560MF I 20% 200ү — kkkkkkkk 
“С611 A.1-162-578-51 CERAMIC. .  0.0047MF 205 400У ` 
C612 A.1-162-578-51 CERAMIC ` 0.004 7MF 20% 400ү CAPAC ITOR 
DIODE C652 1-136-103-00 FILM 0.1MF 5% 200V 
C654 1-136-103-00 FILM 0. IM 5% 200V 
0601 8-719-911-55 DIODE 0056 C655 1-136-131-00 FILM 0.12MF 5% 400V 
0602 @-719-911-55 DIODE 0056 | C656  1-162-578-00 CERAMIC 0.004 7MF 20% 400V 
0603 A.8-719-938-40 DIODE SIBOl-02Vl 3 © C671 1-136-120-00 ۷ 0.22MF 5% 400V 
CONNECTOR C672 1-162-318-11 CERAMIC 0.001MF 10% 500у 
С673 1-162-318-11 CERAMIC 0.001MF 10% 500V 
Fl *1-508-765-00 3P P'UG (M) C675  1-162-318-11 CERAMIC 0.001MF 10* 500V 
0.001MF 10% 500V 


F3 *1-508-765-00 3P PLUG (M) C680 1-102-030-00 CERAMIC 330PF 10% 500V 
F4 *1-508-765-00 3P PLUG (M) 

F5 *1-508-784-00 ІР PLUG C681 1 -102-030-00 CERAMIC 3 ЗОРЕ 10% 500V 
F6 *1-506-371-00 28 PLUG (L) DIODE 


Е7 *1-508-765-00 3P PLUG (М) 
F8 1-506-348-ХХ 4P PLUG 
РУ *1-508-784-00 1P PLUG 
Ғ10 1-506-348-XX ЗР PLUG (ا)‎ 


0651  8-719-302-11 DIODE RM2CSS 
0652 8-719-901-93 DIODE У1УЕ 
0653 8-719-302-11 DIODE RM2CSS 
0654 8-719-901-93 DIODE У19Е 
F11  *1-508-784-00 ІР PLUG 
CONNECTOR 
FUSE 

| | 64 *1-508-765-00 ЗР PLUG (M) 

F601 À.1-532-627-11 FUSE, GLASS TUBE 7A/125V ات‎ 


1-533-190-11 CLIP, FUSE; F601 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

F2 *1-566-063-11 PIN, CONNECTOR 11Р | C677 1-162-318-11 CERAMIC 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| Col’. 
| 
| 


COIL "651  1-425-612-00 COIL, ARE-CORE 
1652  1-425-612-00 СОГ., ARE-CORE 
1660 1-425-612-00 COIL, ARE-CORE 


1661  1-425-612-00 COIL, ARE-CORE 


(601 1-407-780-00 COIL, SPOOK CHOKE 





RESISTOR 

IR q L p. | TRANSISTOR 
8601 ሌ1-202-719-91 50010 18. 10% 1/28 | койса) est ја са аа 
8602 А.1-202-723-91 SOLID | 2.2M 10% 1/2ዘ -0651 ል.8-729-905-49- TRANSISTOR 2SC3163-T - 
8603. 1-244-923-00 CARBON 120K 5% 1⁄2W 4-374-104-01 HOLDER, TR; 0651 
А604 1-244-923-00 CARBON 120K 5% ٧ 4-374-108-01 SPACER, MICA; 0651 - 

0652 A.8-729-905-49 TRANSISTOR 25C3163-T . 
RELAY 4-374-104-01 HOLDER, TR; Q652 


RL6014,1-515-491-11 RELAY (POWER) = = 4-374-108-01 SPACER, MICA; Q652 


TRANSFORMER RESISTOR 

R65] 1-215-926-00 METAL OXIDE 33K 5% 3W F 
R652 1-215-926-00 METAL OXIDE 33K 5% 3W F 
R653 1-202-846-00 SOLID 470K 10% ٧ 
R655 1-206-439-00 METAL OXIDE 1 5% 2W F 
R656 1-206-439-00 METAL OXIDE 1 5% 2W F 


1601 ሒ1-421-730-11- tFT - 
ገወ ናሊ) 1-421-730-11 LET 






THERMISTOR 


R660 1-202-846-00 SOLID 470K 10% 01 


dl EA 214-21 THERMISTOR (POSITIVE). 
60 ІН 8662 А.1-207-&51-11 WIREWOUND 0.1 105. 1/7፡ዘ 


IP602A.1-800-686-42 THERMISTOR (POSITIVE) ` 





TRANSFORMER 


T652 À 1 7421. -71በ- 11 ы ; : 


ዓው —‏ = ما — — سے سے — — — لے — پګ —— es መ‏ ےی مس مسمہ — — ے — وې رس — 


The components identified 
by shading and mark ж аге 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifiés par 


une trame et une marque /Asont 
critiques pour la securite. 
Ne les remplacer que раг 
une piece portant le numero 
specifie. 





= 68 im 


Ref No. 


1-407-364-00 COIL, SPOOK CHOKE 3. 3UH 
*3-701-946-22 LABEL, FUSE 
CAPACITOR 
C656 1-106-196-00 MYLAR 0.01MF 
C658 1-124-125-91 ELECT 22MF 
C659  1-129-710-00 FILM 0.004 7MF 
C660 1-129-710-00 FILM 0.0047MF 
C661 1-136-240-11 FILM 0.014MF 
C662 À.1-125-294-11 ELECT(BLOCK) 560MF 
C663 1-162-318-11 CERAMIC 0.001MF 
C664 1-162-318-11 CERAMIC 0.001MF 
(665 А. 1-123-338-51 ELECT 2200MF 
C666 À.1-123-324-51 ELECT 1000MF 
C667 1-162-318-11 CERAMIC 0.001MF 
C668 1-162-318-11 CERAMIC ۴۳۴ 
C669 À.1-123-877-51 ELECT 470MF 
C670 À.1-123-877-51 ELECT 470МЕ 
C682 1-101-006-00 CERAMIC 0.04 7МЕ 
C684 1-124-038-00 ELECT 188 
DIODE 

D655 8-719-300-09 DIODE CTU-24S 

%4-347-706-00 HEAT SINK (TR); 0655 
0656 А 8-719-301-09 DIODE ርኾ.-125 - 
0657 8-719-982-04 DIODE ERB81-004 
0658 ሐ 8-719-301-09 DIODE ር .-125 ` 
0659 ሐ 8-719-301-09 DIODE СТ.-125 . 
0661 8-719-982-04 DIODE ERB81-004 


Part No. 


*1-613-424-11 


Description 


GB BOARD 


koe fe koe x x 


FUSE 


10% 
20% 
10% 
10% 
5% 


20% 
10% 
10% 
20% 
20% 


10% 
10% 
20% 


220% 


20% 


۴651 A,1-532-593-11 FUSE, GLASS TUBE 1.6A/125V 


C ONNEC TOR 
G5 *1-508-765-00 3P PLUG (М) 
MODULE 
IC651A,1-235-445-11 MODULE, POWER (08-21) 
COI. 
1.653  1-407-780-00 COIL, SPOOK CHOKE 
1654 1-407-365-00 COIL, CHOKE 
L655 1-407-364-00 COIL, SPOOK CHOKE 3.3UH 
656 1-459-406-00 COIL (WITH CORE) 
L657  1-408-225-00 MICRO INDUCTOR 3.3UH 
1658 1-407-365-00 COIL, CHOKE 
1.659  1-407-780-00 COIL, SPOOK CHOKE 
1.662  1-407-720-00 CHOKE COIL 


PVM-2530 


RM-739 
Remark |Ref.No. Part No. Description Remark 
RESISTOR 
R657 А.1-206-700-61 METAL OXIDE 33K 5 2W F 
R658 A.1-246-987-11 CARBON 47 5% 1/8W F 
R659 А.1-246-987-11 CARBON 47 5% — 1/84 f 
R661 A.1-202-653-15 SOLID 2.2M 55 1/2W 


100ሃ 
25V 
630V 
630V 
КУ 


1607 
500у 
500у 
25V 
16V 


500V 
500ሃ 
35ሃ 
35ሃ 
50V 


50V 


سے یسال -- — — — ----- —— — — — — 
—— —— ی٩‏ ټس یت — سل پش الا نیس — —n‏ — — —— — ما سس — — — — 
سے — — — — ——— ست س مسان تی ы. ы. M‏ س ы.‏ مس |።›‏ سس پس «шығын» — መሙ‏ — ریت — 
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TRANSFORMER 


T653 A.1-421-894-11 PIT 


C1 
C2 
C3 
C5 
C6 


C7 
C8 


C701 
C702 
C703 
C704 
C705 


C706 
C707 
C708 
C709 
C710 


C711 
C712 
C713 
C714 
C715 


C718 
C723 
C753 
C754 
C755 


C756 
С757 
С758 
С759 
C760 


C762 
C763 


*A-1330-784-A 


1-526-644-71 


Kk او ان باو پر‎ k k k k k k k باو ار و‎ k k k k k'k k k'k kk k'k'k k IK IIA ІЗ II IIa e kr kr 


C BOARD, СОМР! ЕТЕ 


ke x ke و و‎ kk de ke ke و‎ e 


SOCKET, CRT 


CONNECTOR 


A *1-506-371-21 
*1-566-054-11 


*1-566-055-11 
*1-566-061-11 
*1-566-054-11 


*1-508-768-00 


*1 -508-784-00 


2P PLUG (5) 


PIN, CONNECTOR 2P 
PIN, CONNECTOR 3P 
PIN, CONNECTOR 9P 
PIN, CONNECTOR 2P 


6P P'UG 
ІР PLUG 


CAPACITOR 


1-162-115-00 
1-129-779-00 
1-123-383-00 
1-123-948-00 
1-108-433-00 


1-108-433-00 
1-102-116-00 
1-102-116-00 
1-102-116-00 
1-102-115-00 


1-123-356-00 
1-102-115-00 
1-102-116-00 
1-123-321-00 
1-102-125-00 


1-102-125-00 
1-108-634-81 
1-102-971-00 
1-108-617-91 
1-123-356-00 


1-106-196-00 
1-106-196-00 
1-102-963-00 
1-102-963-00 
1-108-614-91 


1-106-196-00 
1-123-356-00 


CERAMIC 
FILM 
ELECT 
ELECT 
MYLAR 


MYLAR 

CERAMIC 
CERAMIC 
CERAMIC 
CERAMIC 


ELECT 
CERAMIC 
CERAMIC 
ELECT 
CERAM IC 


CERAMIC 
MYLAR 
CERAMIC 
MYLAR 
ELECT 


MYLAR 
MYLAR 
CERAMIC 
CERAMIC 
MYLAR 


MYLAR 
ELECT 


3 ЗОРЕ 
0.022МЕ 
4.7МЕ 
22MF 
0.1MF 


0.1MF 
680PF 
680PF 
680PF 
560PF 


10MF 
560PF 
680PF 
220MF 
0.004 7MF 


0.004 7MF 
0.04 7MF 
82PF 
0.0018МҒ 
10MF 


0.01MF 
0.01MF 
33PF 
33PF 
0.001MF 


0.01MF 
ТОМЕ 


10% 2KV 
20% IKV 
20% 100V 
20% 250V 
10% 200V 
10% 200V 
10% 50ሃ 
10% 50V 
10% 50у 
10% 50у 
20% 25V 
10% 50у 
10% 50V 
20% 16V 
10% ۷ 
107 50V 
10% 100V 
5% 50у 
10% 100у 
20% 25V 
10% 100۷ 
10% 100% 
5% 50у 
5% 50у 
10% 100V 
10% 100ሃ 
20% 50у 


by shading and mark 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifiés par : 


une trame et une marque ANsont š 
critiques pour la sécurité. š 
Ne les remplacer que par 7 
une piece portant le numéro ` 
specifie. : 





PVM-2530 


RM-739 


Ref . №. 


C764 
C765 
C766 


D701 
D702 
D703 
D704 
D705 


D706 
0707 
0708 
0709 
0710 


0711 
0712 
0713 
D751 
0/52 


1701 
1702 
| 703 
| 704 
! 705 


| 706 
| 707 
ታይ 
| 751 


0701 
0702 
0703 
0704 
0 705 


0706 
0707 
0708 
0709 
0710 


0712 
0714 
0715 
0716 
0751 


0752 
0753 
0754 
0755 


0756 
ዲፈ " ሠ / 


Part No. 


1-106-220-00 
1-123-380-00 
1-123-360-00 


MYLAR 
ELECT 
ELECT 


DIODE 


8-719-911-19 
8-719-911-19 
8-719-911-19 
8-719-911-19 
8-719-911-19 


8-719-911-19 
8-719-911-19 
8-719-911-19 
8-719-911-19 
8-719-901-83 


8-719-901-83 
8-719-901-83 
8-719-901-83 
8-719-911-19 
8-719-911-19 


0100Е 
0100Е 
DIODE 
DIODE 
DIODE 


DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 


DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 


Description 


0.1MF 
1MF 
100MF 


1SS119 
1SS119 
155119 
155119 
155119 


155119 
155119 
155119 
155119 
15583 


15583 
15583 
15583 
155119 
155119 


сог. 


1-407-701-00 
1-407-708-00 
1-407-706-00 
1-407-694-00 
1-407-696-00 


1-407-709-00 
1-407-695-00 
1-408-446-11 
1-408-399-00 


MICRO 
MICRO 
MICRO 
MICRO 
MICRO 


INDUC 
INDUC 
INDUC 
INDUC 
INDUC 


MICRO 
MICRO 
MICRO 
MICRO 


INDUC 
INDUC 
INDUC 
INDUC 


TRANSISTOR 


8-729-326-11 
8-729-178-54 
8-729-200-17 
8-729-326-11 
8-729-178-54 


8-729-200-17 
8-729-200-17 
8-729-326-11 
8-729-178-54 
8-729-255-12 


729-255-12 
729-200-17 
729-200-17 
7 
7 


29-178-54 


729-178-54 
729-178-54 
729-177-43 
729-178-54 
й 


29-374-02 


8- 
8- 
8- 
8- 
8- 
8- 
8- 
8- 
8- 
8 


29-200-17 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 


47UH 
180UH 
TOR 120UH 
TOR 12UH 
TOR 18UH 


TOR 
TOR 


220UH 
15UH 
22UH 
1.5UH 


TOR 
TOR 
TOR 
TOR 


2SC2611 
2SC2785 
2SA1091 
2SC2611 
2SC2785 


2SA1091 
2SA1091 
2SC2611 
2SC2785 
2SC2551 


25С2551 
21 
2SA1091 
2SA1091 
2562785 


25С2785 
2SC2785 
250774 

25С2785 


258740 


€ “ыы 


10% 
20% 
20% 


Remark |Ref.No. Part №. 


100V 
50V 
50V 


Description 


| | | 
_ 0757 ል.8-729-177-42- TRANSISTOR 250774-3 — 


| 

| RESISTOR 

| 

| R701 À.1-212-352-61 METAL OXIDE 
| R702 1-202-846-00 SOLID 

| 8703 1-202-844-00 SOLID 

| R704 1-202-815-11 SOLID 

| R705 1-202-846-00 SOLID 

| 

| R706 1-202-720-00 SOLID 

| 6707 1-202-842-11 SOLID 

| R708 1-202-818-00 SOLID 

| R709 1-202-818-00 50. 10 

| R710 1-202-818-00 SOLID 

| 

| В711 1-202-549-00 SOLID 

| В712 1-202-543-00 SOLID 

| 2713 1-216-486-00 METAL OXIDE 
| R714 1-247-815-00 CARBON 

| 8715 1-249-429-11 CARBON 

| 

| В716 1-216-486-00 METAL OXIDE 
| В717 1-247-815-00 CARBON 

| R720 1-216-486-00 METAL OXIDE 
| R721 1-247-815-00 CARBON 

| R722 1-249-405-11 CARBON 

| 

| А723 1-247-700-11 CARBON 

| R724 1-249-405-11 CARBON 

| В725 1-249-429-11 CARBON 

| В726 1-247-813-00 CARBON 

| R727 1-249-429-11 CARBON 

| 

| R728 1-247-813-00 CARBON 

| В722 1-249-441-11 CARBON 

| В730 1-247-812-00 CARBON 

| R731 1-247-719-11 CARBON 

| В732 1-247-719-11 CARBON 

| 

| R733 1-247-719-11 CARBON 

| R734 1-247-715-11 CARBON 

| R735 1-246-476-00 CARBON 

| В736 1-246-476-00 CARBON 

| R737 1-249-441-11 CARBON 

| 

| R739 1-247-881-00 CARBON 

| R740 A.1-215-902-51 METAL OXIDE 
| R741 1-247-873-00 CARBON 

| R742 1-247-725-11 CARBON 

| R743 1-247-725-11 CARBON 

| 

| R744 1-247-725-11 CARBON 

| R745 A. 1-247-713-51 CARBON = 
| 8746 A. 1-215-879-51 METAL OXIDE 
| R747 1-247-725-11 CARBON 

| 8751 1-247-704-11 CARBON 

| 

| R752 1-247-815-00 CARBON 

| В753 1-247-833-00 CARBON 

| В754 1-247-821-00 CARBON 

| 8755 А. 1-215-871-51 METAL OXIDE 
| R756 1-249-414-11 CARBON 


= 70 ہے 


The components identified 
by shading and mark 
critical for safety. 


Replace only with part 
number specified. 


are 


Remark 


ማመን ፐን 


trim "ገ 


Les composants identifiés par : 


une trame et une marque 


critiques 
Ме les 


pour 


remplacer 


que 





sont 
la securite. | 
par : 


PVM-2530 
RM-739 


Rer No, Part No. Description Remark |Ref.No. Part No. Description Remark 
а 1..1 Se b мы, EE utl usd — سمش‎ Қы AEL 
R757 1-247-849-00 CARBON 5.6K 5% 1/6W | C2527 1-108-614-91 MYLAR 0.001MF 10% 1007 
R758 1-249-435-11 CARBON 3% 5% 1/6W | €2530 1-106-224-00 MYLAR 0.15MF 10% 100V 
R759 1-249-393-11 CARBON 10 5% 1/64 F | С2532 1-106-196-00 MYLAR 0.01MF 10% 100ሃ 
R760 1-247-819-00 CARBON 330. 5% 1/6W | С2535 1-108-630-91 MYLAR 0.022MF 10% 100V 
R761 1-247-815-00 CARBON 220 5% 1/6ዘ | С2536 1-123-351-00 ELECT 0.47MF 20% 50у 
| 
R762  1-247-815-00 CARBON 220 5% 1/6W | C2537 1-123-332-00 ELECT 47MF 20% 25V 
R763 1-249-437-11 CARBON 47K 5% 1/6W | С2538 1-123-369-00 ELECT 4.7MF 20% 50V 
R764 1-249-397-11 CARBON 22 5% 1/64 F | 
R765 1-249-417-11 CARBON ІК 5% 1/6W | CONNECTOR 
R766 1-249-435-11 CARBON 33K 55 1/6W | 
| 021 %1-566-058-11 PIN, CONNECTOR 6P 
8767 1-249-441-11 CARBON 100K 5% 1/6W | 022 *1-508-767-00 5P PLUG 
R768 1-249-435-11 CARBON 33K 5% 1/6W | 023 %1-508-766-00 4P PLUG (M) 
R769 1-249-417-11 CARBON ІК 5% 1/6W | 024 *1-508-765-00 ЗР PLUG (M) 
R770 1-249-389-11 CARBON 5.ያ + 55 1/6W Е | 025 *1-508-784-00 ІР PLUG 
R771 1-249-389-11 CARBON 4.7 96 1/6W Е | 
| 026 %1-566-054-11 РІМ, CONNECTOR 2P 
R772 1-247-801-00 CARBON 56 5% 1/6W | 
| DIODE 
VARIABLE RESISTOR | 
| 02501 8-719-911-19 DIODE 155119 
КҮ701 1-226-157-00 RES, ADJ, МЕТА! GLAZE 1M | 02502 8-719-920-02 DIODE ERB12-02 
RV/03 1-228-729-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 220K | 02503 8-719-920-02 DIODE ERB12-02 
RV705 1-228-727-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 47K | 02504 8-719-911-19 DIODE 155119 
RV706 1-228-724-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 10K | 02505 8-719-911-19 DIODE 155119 
NA AER 02506 8-719-920-02 DIODE ERB12-02 
| 02507 8-719-110-51 DIODE RD20ES-B 
*A-1340-936-A D2 BOARD, COMPLETE | 
پو ار پو ار پو باو باو او‎ KKK RAK پو ې پر‎ | COIL 
| 
CAPACITOR | 12501 1-407-877-00 MICRO INDUCTOR 15MMH 
| 12502 1-459-119-00 COIL, DUST CORE(ARC) 
C2501 1-108-618-91 MYLAR 0.0022MF 10% 100V | 12503 1-407-504-00 MICRO INDUCTOR 10ММН 
C2502 1-108-632-81 MYLAR 0.033МҒ 10% 100V | 12504 1-459-583-11 COIL (WITH CORE) 
C2503 1-108-620-91 MYLAR 0.0033MF 10% 100V | 12505 1-443-012-00 TRANSFORMER, DYNAMIC CONVERSION 
C2504 1-102-074-00 CERAMIC 0.001MF 10% 50V | 
C2505 1-106-196-00 MYLAR 0.01MF 10% 100V | 12506 1-459-123-00 COIL, DUST CORE( PAC) 
| 
C2506 1-108-620-91 MYLAR 0.0033MF 10% 100V | TRANSISTOR 
C2507 1-106-196-00 MYLAR 0.01MF 10% 100V | 
C2508 1-123-351-00 ELECT 0.47МҒ 20% 50V | 02501 8-729-178-54 TRANSISTOR 5 
C2509 1-123-356-00 ELECT 10МҒ 20% 50V | 02502 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 
C2510 1-123-356-00 ELECT 10MF 20% 50V | 02503 8-729-178-54 TRANSISTOR 2562785 
| 02504 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 
C2511 1-123-359-00 ELECT 47МЕ 20% 50ሃ | 02505 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 
C2512 1-123-359-00 ELECT 47MF 20% 50V | 
C2513 1-123-357-00 ELECT 22MF 20% 50у | 02506 8-729-122-02 TRANSISTOR 2SA1220A 
С2514 1-123-361-00 ELECT 220МҒ 20% 50у | 02507 8-729-169-02 TRANSISTOR 2SC2690A 
С2515 1-123-333-00 ELECT 100МҒ 20% 25V | Q2510 8-729-195-82 TRANSISTOR 2SC2958 
| 02511 A8-729-101-54 TRANSISTOR 2SA1175TP-F 
С2516 1-123-360-00 ELECT 100МҒ 20% 50у | 02512 8-729-122-02 TRANSISTOR 70۸ 
С2517 1-129-701-00 FILM 0.01MF 5* 100V | 
С2518 1-102-231-11 CERAMIC 47PF 10% 500V | 02515 8-729-117-54 TRANSISTOR 5 
C2520 1-123-380-00 ELECT 1MF 20% 50у | 02516 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 
С2521 1-108-849-00 MYLAR 0۴ 10% 50у | 
| RESISTOR 
C2522 1-123-332-00 ELECT 47MF 20% 25V | 
C2523 1-108-637-00 MYLAR 0.082MF 10% 100V | #2501 1-249-435-11 CARBON 3% 5% 1/6W 
C2524 1-106-222-00 MYLAR 0.12MF 10% 100V | R2502 1-249-429-11 CARBON ИК 5% 1/6۷ 
C2525 1-123-351-00 ELECT 0.47MF 20% 50у | R2503 1-249-435-11 CARBON 3X 5% 1/6ዘ 
C2526 1-108-634-81 › МҮ! AR 0.047MF 10% 100V | R2504 1-249-429-11 CARBON 10 5% 1/6W 
The components identified 
by shading and mark Aare 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 
Les composants identifiés par 
une trame et une marque /Asont 
T.C. Corp critiques pour la securite. 


remplacer 


Ne les 
une piece portant le numéro 
specifie. 


que par 


40 North Main St 
Wharton NJ 07885 
www.servicemanuals.net 
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PVM-2530 


RM-739 


Ref No, 


R2505 
R2506 
R2507 
R2508 
R2509 


R2510 
R2511 
R2512 
R2513 


Part No. 


1-249-420-11 
1-249-429-11 
1-249-437-11 
1-249-437-11 
1-247-833-00 


1-247-873-00 
1-247-875-00 
1-249-429-11 
1-249-417-11 


. ክ2514ል 1-246-449-75 


R2515 
R2516 
R2517 
R2518 
R2519 


R2520 
R2521 
R2522 
R2523 
R2524 


R2525 
R2526 
R2527 
R2528 
R2529 


R2530 
R2531 
R2532 


1-247 -875-00 
1-249-425-11 
1-247-875-00 
1-247-875-00 
1-249-437-11 


1-249-421-11 
1-247-875-00 
1-247-857-00 
1-249-423-11 
1-247-849-00 


1-247-849-00 
1-249-423-11 
1-249-433-11 
1-249-425-11 
1-249-433-11 


1-249-423-11. 


1 -249-401-11 
1-249-401-11 


_ R2533 41-249-399-51 


R2534 


R2540 
R2541 
R2542 
R2543 


1-249-429-11 


1-249-434-11 
1-247-883-00 
1-216-426-11 
1-216-421-11 


R2544 ል1-215-884-5] 


R2545 
R2546 
R2547 
R2548 
R2549 


R2550 
R2554 
R2555 
R2556 
R2557 


R2558 
R 2559 
R2560 
R2561 
R2562 


R2563 
р2564 


R2565 


1-249-421-11 

1-247-706-11 
1-249-435-11 
1-247-875-00 
1-247-895-00 


1-249-429-11 
1-247-895-00 
1-247-845-00 
1-249-425-11 
1-249-429-11 


1-249-425-11 
1-249-433-11 
1-247-857-00 
1-249-429-11 
1-247-704-11 


1-249-425-11 
] -249-437 -11 
1-249-441-11 


Description 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON ` 


D 





CARBON ` 


CARBON 
CARBON 
METAL OXIDE 
METAL OXIDE 
МЕТА. OXIDE 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 


1.8K 
10K 
47K 
47K 
1.2К 


56K 
68K 
10K 
ІК 


100 | 


68К 
4.7K 
68K 
68K 
47K 


2.2K 
68K 
12K 
3.3K 
5 . 6K 


5.6Қ 
3.3K 
22K 
4.7K 
22K 


3.3K 
47 
47 


ده 


10K 


27K 
150K 
82 
12 


2.2K 
330 
33K 
68K 
470K 


10K 
470K 
3.9K 
4.7K 
10K 


4.7K 
22K 
12K 
10K 
220 


4.7K 
47K 
100K 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/4ዘ 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6W 
1/6W 


MAC 


1/6W 


1/6W 
1/6W 
IN 
7 
፡።8. 


1/6ዘ 
1/4ዘ 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6ዘ 
1/6ዘ 
1/6ዘ 
1/6ዘ 


1/ 6ዘ 
1/6ዘ 
1/ 6ዘ 
1/6W 
1/ 4ዘ 


1/6W 
1/6W 
1/6W 


=] “ገገ m 
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Remark |Ref.No. 


Part No. Description Remark 
R2566 1-247-815-00 CARBON 220 5% 1/6W 
R2567 1-249-421-11 CARBON 2.0K 5% 1/6W · 
VARIABLE RESISTOR 
RV2501 1-228-727-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 47K 
RV2502 1-228-727-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 47K 
RV2503 1-228-727-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 47K 
RV2504 1-228-724-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 10K 
RV2505 1-228-724-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 10K 
TRANSFORMER 
T2501 1 -407-849-00 TRANSFORMER, D.F 
kkkkkkkkkkřkkkkkkkkkkkikikkkkkkkkkikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
*A-1345-688-A D BOARD, COMPLETE 
ار‎ k k k k k kk k k k kk k k لو‎ 
CAPACITOR 
С501 1-123-380-00 ELECT 1MF 20% 50у 
С502 1-108-622-91 MYLAR 0.0047МҒ 10% 100ሃ 
C503 1-108-622-91 MYLAR 0.0047МЕ 10% 1007 
С504 1-123-323-00 ҒЕСТ 470МҒ 20% 16V 
C505  1-123-379-00 ELECT 0.47МҒ 20% 50у 
ር506 1-123-318-00 ELECT 33МҒ 20% 16V 
C507 1-123-319-00 ELECT 0.47МЕ 20% 50у 
С508 1-136-173-00 FILM 0.47МЕ 5% 50V 
C509 1-123-357-00 ELECT 22MF 20% 50V 
C512 1-136-161-00 FILM 0.04 7MF 5% 50V 
C514 1-124-609-11 ELECT 470MF 10% 50V 
C515 1-124-625-11 ELECT 22MF 10% 50у 
С516 1-123-336-00 ELECT 470МҒ 20% ረ5ሃ 
C520 1-102-244-00 CERAMIC 220PF 10% 500V 
| 65213 A 1-123-364-51 ELECT. 1000MF ` 20% DUX 
"| 0522 ል 1-123-875-9] ELECT - ТОМЕ AON. SOC n 
60523 1-108-433-00 MYLAR 0.1MF 10% 200\ 
C524 1 -108-428-00 MYLAR 0.039MF 10% 200۷ 
C525 1-102-244-00 CERAMIC 220PF 10% 500V 
C526 1-123-931-00 ELECT 3, 3MF 20% 160V 
C527 1-108-694-81 MYLAR 0,015МҒ 10% 200۷ 
C528  1-162-318-11 CERAMIC 0.001MF 10% 500V 
C531. 1-123-379-0090 ELECT 0.47МЕ 20% 50ሃ 
C535  1-123-381-00 ELECT 2.2MF 20% 50у 
C536 1-123-381-00 ELECT 26۳ 20% 50у 
C537 1-136-173-00 FILM 0.47MF 5% 50у 
С538 1-123-333-00 ELECT 100МҒ 20% 2۷ 
C539 1-123-380-00 ELECT 1MF 20% 50V 
C540  1-123-369-00 ELECT 4.7MF 20% 25V 
С541 1-123-369-00 ELECT 4.7MF 20% 25V 
C542 1-123-381-00 ELECT 2.2MF 20% 50V 
С543 1-123-330-00 ELECT 22MF 20% 16V 
C544 1-123-369-00 Е' ЕСТ 4.7MF 20% 50V 
C545 1-123-330-00 ELECT 2 2MF 20% 25V 
C546 1-123-381-00 ELECT 2.2MF 20% 50у 


Тһе components identified 
by shading and mark / аге 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifies par Б 


une trame et une marque ANsont 
pour Та securite. 
les remplacer que par š 
une ріесе portant le numéro š 
specifie. š 
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Ref „Ко. 


C547 
C548 
4ئ‎ 
C552 
C555 


C556 
C557 
C1501 
C1502 
C1503 


C1504 
C1505 
C1506 
C1507 
C1508 


61509 
C1510 
C1511 
61512 
ር1513 


C1520 
C1521 
C1522 
1523 
C1524 


C1525 
C1526 
C1527 
C1528 
C1529 


C1530 


Part No. 


1-123-333-00 
1-123-321-00 
1-123-357-00 
1-123-356-00 
1-123-379-00 


1-136-173-00 
1-123-608-00 
1-108-634-81 
1-106-220-00 
1-106-200-00 


1-123-330-00 
1-108-630-91 
1-123-381-00 
1-123-332-00 
1-130-868-00 


1-123-369-00 
1-102-820-00 
1-123-321-00 
1-123-379-00 


1-108-634-81 


1-102-125-00 
1 -108-631-81 
1-123-333-00 
1-102-978-00 
1-108-704-61 


1-162-117-00 
1-102-157-00 
1-102-038-00 
1-108-698-61 
1-102-820-00 


1-123-361-00 


C1531 A 1-125-294-11 


b 1532 


1-124-006-11 


C1533A,1-162-115-51 
C1534A, 1-136-330-11 


C1535 
C1536 
C1537 


1-129-953-00 
1-123-333-00 
1-123-333-00 


C1539A,1-102-228-11 


C1540 


C1541 
C1542 
C1543 
C1544 
C1549 


C1550 
C1551 
C1552 
C1553 
C1554 


C1555 
C1556 
(1557 


1-162-115-00 


1-108-630-91 
1-136-179-00 
1-102-820-00 
1-136-328-11 
1-102-129-00 


1-102-973-00 
1-102-030-00 
І-106-196-00 
1-123-379-00 
1-106-196-00 


1-102-110-00 
1-123-333-00 
1-108-622-91 


Description 


ELECT 
ELECT 
ELECT 
ELECT 
ELECT 


FILM 

EVECT 
MYLAR 
MYLAR 
MYLAR 


ELECT 
MYLAR 
ELECT 
ELECT 
FILM 


ЕГЕСІ 
СЕКАМІС 
ELECT 
ЕСЕСІ 
MYLAR 


CERAMIC 
MYLAR 
ELECT 
CERAMIC 
MYLAR 


CERAMIC 
CERAMIC 
CERAMIC 
MYLAR 

CERAMIC 


ELECT 
ELECT( BLOCK) 
ЕСЕСІ 

CERAMIC - 


FILM 


FILM 
ELECT 
ELECT 
CERAMIC 
CERAMIC 


MYLAR 
FILM 
CERAMIC 
FILM 
CERAMIC 


CERAMIC 
CERAMIC 
MYLAR 
ELECT 
MYLAR 


CERAMIC 
ELECT 
МҮ" AR 


100МҒ 
220МҒ 
22MF 
ТОМЕ 
0.47MF 


0.47MF 
0.22MF 
0.04 /MF 
O.1MF 
0.015MF 


22MF 
0.022MF 
2.2MF 
47МЕ 
0.0056МҒ 


4.7MF 
330PF 
220МҒ 
0.47МҒ 
0.04 7MF 


0.004 7MF 
0.027MF 
100MF 
220PF 
0.1MF 


100PF 
560PF 
0.001MF 
0.033MF 
330PF 


220МҒ 
560MF ` 
10МҒ 


1:3390PF ` 


0.014МҒ 


0.068МҒ 
100MF 
100MF 
470PF 
330PF 


0.02 2MF 
1.5МҒ 
330PF 
1MF 
0.01MF 


100PF 
330PF 
0.01MF 
0.47MF 
0.01MF 


220PF 
100МҒ 
0.004/МҒ 


20% 
20% 
20% 
20% 
20% 


5% 

20% 
10% 
10% 
10% 


20% 
10% 
20% 
20% 
5% 


20% 
5% 

20% 
20% 
10% 


10% 
10% 
20% 
5% 

10% 


10% 
10% 


10% 
5% 


20% 
20% 
20% 
10% 


3* 


20% 
20% 
20% 
10% 
10% 


10% 
5% 
5% 
5% 
10% 


5% 

10% 
10% 
20% 
10% 


10% 
20% 
10% 


Remark |Ref.No. 


2۷ 
16V 
50у 
50у 
50у 


50у 
50у 
100V 
100۷ 
100۷ 


1 6۷ 
100۷ 
50V 
25V 
50V 


25V 
50V 
16V 
50V 
100V 


50V 
100۷ 
25۷ 
50V 
200V 


500V 
500V 
500V 
200V 
50V 


50V 


_ 1600 ` 


25\ 
260 
1.۷ 


1.5KV 
16V 
16V 
-500V 
2KV 


100V 
200V 
50V 
400V 
50V 


50V 
500V 
100V 
50V 
100V 


50у 
25V 
100V 


-- 73 ው ን 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


РУМ-2530 


RM-739 
Part No. Description Remark 
C1558 1-123-330-00 Е! ЕСТ 22MF 20% 16У 
С1559 1-123-351-00 E"ECT 0.47МЕ 20% 50V 
C1560 1-123-351-00 ELECT 0.47MF 20% 50у 
C1565 1-106-220-00 МҮ! ለጸ 0.1MF 10% 100V 
C1566A,1-162-115-51 CERAMIC 330 PF 10% 260 
C1567A.1-162-134-51 CERAMIC 470PF 10% 2KV 
C1568A,1-130-706-11 EIN 0.008MF 3% 1.6KV 
C1569A.1-129-747-11 FILM 0.04 7MF 10% 400у 
C1570 1-129-751-00 EIN 0.1MF 20% 400V 
C1571 1 -102-030-00 CERAMIC 330PF 10% 500V 
C1572 1-123-321-00 ELECT 220MF 20% 16V 
C1576 1-123-332-00 ELECT 47MF 20% 25V 
1577ی‎ 1-123-318-00 E'ECT 33MF 20% 16V 
C1578 1-108-630-91 MYLAR 0.02 2MF 10% 100V 
C1579 1-106-220-00 MYLAR 0.1MF 10% 100V 
(1585 1-123-357-00 ELECT 22MF 20% 50V 
C1586 1-108-621-91 MYLAR 0.0039МҒ 10% 100V 
C1587 1-131-351-00 TANTALUM 4.7MF 10% 35V 
C1591 1-124-657-00 ELECT 10МҒ 20% 50V 
C1592 1-106-367-00 MYLAR 0.01MF 10% 200V 
CONNECTOR 
D1 *1-508-766-00 4P PLUG (М) 
D2 *1-566-054-11 PIN, CONNECTOR 2P 
D3 *1-566-054-11 РІМ, CONNECTOR 2P 
D4 *1-508-765-00 ЗР PLUG (M) 
D5 *1-506-348-XX 4P PLUG 
D6 *1-508-767-00 5P PLUG 
D7 *1-566-056-11 PIN, CONNECTOR Ap 
D8 *1-508-765-00 3P PLUG (M) 
D9 %1-508-765-00 ЗР PLUG (M) 
010 %1-508-768-00 6P PLUG 
011 %1-508-768-00 6P P_UG 
012 %1-566-055-11 PIN, CONNECTOR 3P 
015 %1-566-058-11 PIN, CONNECTOR 6P 
DIODE 
0501 8-719-815-55 DIODE 151555 
0502 8-719-920-02 DIODE ERB12-02 
0503 8-/719-300-76 DIODE RHIA 
0504 8-719-300-76 DIODE RHIA 
0506 8-719-920-02 DIODE ERB12-02 
0508 8-719-110-34 DIODE RD13ES-B 
0510 8-719-109-88 DIODE ክ05 ,6፻5 -8]1 
0513 8-719-110-38 DIODE RDI5ES-B 
0515 8-719-000-12 DIODE 1 
0516 8-719-000-12 DIODE MC931 
0517 8-719-110-60 DIODE RD24ES-B 
0520 8-719-190-00 DIODE 8024-7 
0521 8-719-815-55 DIODE 151555 
0522 8-719-120-78 DIODE RD6.2ES-'3 
01502 8-719-815-55 DIODE 151555 
01503 8-719-110-38 DIODE RD15ES-B 


The components identified 
by shading and mark are 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifiés par : 


une trame et une marque 
pour la securite. : 

: les remplacer que par : 
‘ une piece portant le numéro . 
: spécifie. | 


A\sont | 





PVM-2530 


RM-739 


Ref.No. Part No. Description Remark |Ref.No. Part No. Description Remark 


01508 8-719-815-55 DIODE 151555 

01509 8-719-920-02 DIODE ERBI2-02 
01510 A\8-719-300-74 DIODE REI ^ ^ ^" د‎ 
D1511 8-719-300-76 DIODE RHIA 

01512 8-719-300-76 DIODE 0٨ 


0503. 8-729-117-54 TRANSISTOR 2SA1175 
0505 . 8-729-117-54 TRANSISTOR 25А1175 
0506 8-/29-178-54 TRANSISTOR 25С2785 
0507 8-729-178-54 TRANSISTOR 25С2785 
0510  8-729-195-92 TRANSISTOR 25С2959-І, 


 D1513 8-719-901-19 DIODE VIIN 
D15154,8-719-938-40 DIODE 51801-09121 =  .- 
01516 8-719-903-09 DIODE V30N 

 D1517AA,8-719-906-15 DIODE ፻፪ር26-155 | 
0151784,8-719-906-15 DIODE ЕРС26-155 


0511 A. 8-729-122-02 TRANSISTOR 2SA12204A-Q = . .- . 
| 0512 A.8-729-169-02 TRANSISTOR 25026904-0 0 = 
0515 8-729-117-54 TRANSISTOR 25А1175 

0516 8-729-177-43 TRANSISTOR 250774 

0518 8-729-178-54 TRANSISTOR 25C2785 


D1518AA.8-719-928-08 DIODE ERD28-08S 
0151884,8-719-928-08 DIODE ERD28-08S 
D1525 8-719-815-55 DIODE 1S1555 
01527 8-719-300-76 DIODE RHIA 
D1528 8-719-926-16 DIODE ERC26-15SA 


0519 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 
0520 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 
0522 8-729-117-54 TRANSISTOR 2SA1175 
0523 8-729-117-54 TRANSISTOR 2SA1175 
01501 8-729-117-54 TRANSISTOR 2SA1175 


01529 8-719-300-76 DIODE 41۵۸ 
01530 8-719-300-76 DIODE RHIA 
01531 8-719-300-38 DIODE GU-3A 
01535 8-719-110-60 DIODE RD24ES-B 
01536 8-719-102-65 DIODE RD4.7E-N2 


01503 8-729-203-81 TRANSISTOR 25C22388 — | 
.0150448-729:301-74 TRANSISTOR 2501497 98 fo መሠ. 
4-374-410-01 SPACER, MICA; 01504 
*4-374-413-01 RETAINER (А), ТВ; 01504 
01505 8-729-177-43 TRANSISTOR 250774 





01537 8-719-102-74 DIODE RD6.2E-N2 
01538 8-719-815-55 DIODE 151555 
01540 8-719-102-71 DIODE RD5.6E-N2 


01506 8-729-374-02 TRANSISTOR 258 740 

01507 8-726-400-02 THYRISTOR SG-264A 
3-703-320-00 BUSHING (А), TRANSISTOR; 01507 
4-303-844-00 SPACER, MICA (4) MD-17; 01507 


IC *4-309-762-00 RETAINER (MD-17), TRANSISTOR; 01507 


16501 Kd-758-178-12. JC А АРА تبث‎ Е TU UY] 018083 6-7290:301:74. TRANSISTOR ZD E E E 
ІС503 8-759-178-12 ІС UPC78'12 


4-374-410-01 SPACER, МІСА; 01508 

ІС504 8-759-700-08 ІС ۸85 *4-374-413-01 RETAINER (А), ТВ; 01508 
101501 8-759-100-60 ІС UPC1377C 01511 8-729-374-02 TRANSISTOR 258740 
101502 8-759-700-08 ІС NJM4558S 01512 8-729-117-54 TRANSISTOR 25А1175 
101503 8-759-700-08 ІС 5 01513 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 
01514 8-729-178-54 TRANSISTOR 25С2785 
01515 8-729-178-54 TRANSISTOR 25С2785 
01520 8-729-168-82 TRANSISTOR 25С2688 

4-377-115-01 SPACER, MICA; 01520 


COIL 


_501 1-459-060-00 COIL, DYNAMIC CONVERSION CHOKE 
11501 1-407-364-00 COIL, SPOOK CHOKE 3.3UH 
11502 1-459-215-00 CORE COIL 


*4-381-170-01 HOLDER, ТВ; 01520 
11503 1-407-365-00 COIL, CHOKE 


نے — — — 192:0 


11504 1-407-365-00 COI, CHOKE RESISTOR 
11505 1-407-365-00 COIL, CHOKE R501 1-247-895-00 CARBON 470K 5% ٧ 
11506 1-459-104-00 COIL, DUST CORE R502  1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1⁄6W 
11507 1-407-365-00 COIL, CHOKE R503 1-249-425-11 CARBON 4.7K 5% 1/6W 
.115084,1-421-390-11 COIL, FERRITE (PMC) ° ` R504 1-249-429-11 CARBON 10 5% 1⁄6W 
11510 1-407-365-00 COIL, CHOKE R505 1-249-421-11 CARBON 2.2K 5% 1/6W 
11511 1-407-365-00 COIL, CHOKE R506 1-249-435-11 CARBON 33K 5% ٧ 
..V115124,1-459-308-31 COIL, HORIZONTAL LINEARITY — — 8507 1-247-845-00 CARBON 3.9K 5% 1/6W 
| | SKHT % R508 1-247-726-11 CARBON 3X 5% 1/4W 
NEON LAMP R509 1-247-853-00 CARBON 8.2K 5% 1/6 
A R510 1-247-859-00 CARBON 15K 5% ٧ 

№501 1-519-237-11 LAMP, NEON 

R511 1-249-432-11 CARBON 18K 5% 1/64 
TRANSISTOR R512 1-247-158-00 CARBON 13K 5% 1⁄4W 
"Io" + R513 1-247-857-00 CARBON 12 5% 01 
0501 8-729-178- 54: TRANSISTOR 2502785 0514 1.247-873-00 CARBON 558: 5% / BW 
0502 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 8515 1-249-468-11 ۷ 82K 5% ۳4٧ 


by shading and mark ж аге 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


: Les composants identifies par 
` une trame et une marque A\sont 
| critiques pour la securite. 
· Ne les remplacer que par 
| une piece portant le numéro 
` specifie. 
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Ref.No. Part No. 
R516 1-247-713-11 
R517 1-249-420-11 
R518 1-247-721-11 
В519 1-247-115-11 
R520  1-249-429-11 
R521 1-249-434-11 
R522 1-247-873-00 
R523 1-214-765-00 
R525 1-216-353-00 
R526 1-249-423-11 
R527 1-249-420-11 
R528 1-247-708-11 
R529  1-249-414-11 
R530 1-ሪ4 7-81 7-00 
R536 À 1-249-393-51 
R537 A. 1-249-399-51 
R538 1-215-869-11 
R539 1-216-350-11 
R540 A. 1-249-405-51 
R541 1-216-350-11 
R542 1-215-865-11 
R543 А.1-249-382-51 
R544 1-215-869-11 
R546 1-247-715-11 
R551 1-216-432-00 
R552 1-247-720-11 
R553 A. 1-215-891-51 
R554 1-247-721.11 
R557 1-247-725-11 
R558 1.9247-722-11 
R560 12487 -713-1] 
R561 1-247-708-11 
R562 1-247-704-11 
R563 1-247-7080-11 
R564 1-247-725-11 
R565 1-249-429-11 
R566 1-247-725-11 
R567 1-249-429-11 
R568 1-247-725-11 
R569 1-249-469-11 
К570 1-247-725-11 
R571 1-249-417-11 
R572 1-247-725-11 
R573 1-249-465-11 
R574 1-247-885-00 
R575 1-249-433-11 
R576 1-249-441-11 
R577 1-247-885-00 
R578 1-249-441-11 
R579 1-247-845-00 
R 580 1-249-423-11 
R581 1-247-723-11 
R582 1-249-441-11 


Description 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
METAL 
МЕТА! OXIDE 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
METAL OXIDE 
МЕТА! OXIDE 
CARBON 
META! OXIDE 


METAL OXIDE 
CARBON 
METAL OXIDE 
CARBON 
METAL OXIDE 


CARBON 
METAL OXIDE 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 


The components identified by ቅ т this manual have 
been carefully factory-selected for each set in order to les 
regulations regarding X-ray 
replacement be required, replace only with the value 


satisfy 


Originally used. 


ወው 75 TM 


Remark |Ref.No. 


ሣገ An mT "rj 


Part №. 


R583 
R584 
R585 
R586 
R587 


1-249-429-11 
1-247-873-00 
1-249-435-11 
1-247-720-11 
1-247-845-00 


R588" 
R589 


1-249-441-11 
1-249-421-11 
R590 1-247-815-00 
R591 1-247-815-00 
R593 A. 1-206-753-61 


R594 
R595 
R596 


1-249-460-11 
1-247-859-00 
1-246-488-00 


P4R597 А. 


—F Y — Y — —— о —‏ — — نم  —  —‏ — ہس للم چو سا 
መመመ —. — — — —‏ | — — سر — . په MÀ‏ — سم — € — ہج ہے መመ‏ ہے —F‏ متا — — — — — — 


К598 1-214-749-00 
R599 
R1501 
R1502 
R1503 
R1504 


1-214-741-00 
1-247-819-00 
1-249-422-11 
1-247-700-11 
1-249-435-11 


R1505 
R1506 
R1507 
R1508 
R1509 


1-249-441-11 
1-247-894-00 
1-249-433-11 
1-249-429-11 
1-249-405-11 


R1510 
R1511 
R1512 
R1513 
R1514 


1-249-433-11 
1-247-881-00 
1-249-440-11 
1-249-423-11 
1-247-868-00 


R1516 
R1518 
R1519 
R1520 
R1521 


1-247-857-00 
1-249-429-11 
1-249-469-11 
1-249-435-11 
1-247-701-11 


R1522 
R1523 
R1525 
R1526 
R1527 


1-247-700-11 
1-247-700-11 
1-247-723-11 
1-246-543-00 
1-246-545-00 
R1529 1-215-918-00 
R1530 1-247-700-11 
R1531 1-247-713-11 
81532 A 1-215-920-51 
R1533 1-247-721-11 


R1534 1-216-482-11 
R1535 1-216-388-11 
R1536 1-247-697-11 
R1537 À 1-249-389-51 
R1538 A 1-249-389-51 


R1539 4 1-216-434-51 
R15404,1-215-915-51 
R1541A, 1-216-479-5] 


radiation. Should 


PVM-2530 


RM-739 
Description Remark 
CARBON 10K 5% 1/6W 
CARBON 56K 5% 1/ ٧ 
CARBON 33K 5% 1/6۷ 
CARBON 3.9K 5% 1/4W 
CARBON 3.9K 5% 1/6W 
CARBON 100K 5% 1 / ٧ 
CARBON ረ.ረሂ 5% 1/6W 
CARBON 220 5% 1/٧ 
CARBON 220 5% 1/ 6ዘ 
METAL OXIDE 158 55 3W F 
CARBON 15K 5% 1/4W 
CARBON 15K 5% 1/6W 
CARBON 4.3K 5% 1/4W 
METAL 1/4W 
META 6.8K 1% 1/4W 
METAL 2.3 1% 1/4W 
CARBON 330 5% 1/ 6ዘ 
CARBON 2.7K 5% 1/6W 
CARBON 100 5% 1/ 4ዘ 
CARBON 33K 5% 1/6W 
CARBON 100K 5% 1/6W 
CARBON 430K 5% 1/ 6ዘ 
CARBON 22K 5% 1/ 6ዘ 
CARBON 10K 5% 1/ 6ዘ 
CARBON 100 5% 1/ 6ዘ 
CARBON 22K 5% 1/6۷ 
CARBON 120K % 1/ 6W 
CARBON 82K 5% 1/6ዘ 
CARBON 34.3۸ 5% 1/ 6W 
CARBON 36K 5% 1/6W 
CARBON 12K 5% 1/ 6W 
CARBON 10K 5% 1/ 6W 
CARBON 100K 5% 1/4W 
CARBON 33K 5% 1/ 6W 
CARBON 120 5% 1/۹۷ 
CARBON 100 5% 1/4W 
CARBON 100 5% 1/4W 
CARBON 6.8K 5% 1/ 4ዘ 
CARBON 820K 5% 1/4W 
CARBON 1M 5% 1/4W 
МЕТА! OXIDE 1,5K 5% 3W F 
CARBON 100 5% 1/4W 
CARBON ІК 5% 1/4۷ F 
METAL OXIDE 3.9K (8% 3W F 
CARBON 4.7K 5% 1/4W 
МЕТА! OXIDE 1,8፡ 5% 3W F 
METAL OXIDE 0.82 5% 3W F 
CARBON 56 5% 1/4 
CARBON 4.7 5% ІМ Е 
САВВОМ 5.71 ЭХ 1/4 Е 
METAL OXIDE 1.8K 5% 1W F 
METAL OXIDE 470 5% 3W Е 
METAL OX IDE 560 5% 3W F 


The components identified 
by shading and mark A аге 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifies par | 


une trame et une marque fAsont - 

pour la sécurité. : 
remplacer que par : 
une piece portant le numéro : 
specifie. 





PVM-2530 


RM-739 


D H4[H6[|H5|UA 


Ref №. 


R1542 
R1543 


Part No. 


1-215-880-00 
1-215-871 -11 


R1544 Al-216-448-51 


К1545 


1-247-693-11 


81546 41-216-373-91 


R1547 
R1548 
R1549 
R1552 
R1553 


R1554 
R1555 
R1556 
R1557 
R1558 


R1559 
R1560 
R1561 
R1562 
R1563 


R1564 
R1565 
R1566 
R1567 
R1568 


1-247-697-11 
1-249-382-11 
1-249-448-11 
1-247-725-11 
1-249-425-11 


1-247-817-00 
1-249-465-11 
1-249-425-11 
1-249-429-11 
1-249-425-11 


1-249-417-11 
1-247-862-00 
1-214-746-00 
1-247-713-11 
1-247-718-11 


1-249-405-11 
1-249-433-11 
1-247-875-00 
1-249-435-11 
1-247-713-11 


۸1571 1-249-448-51 
#1572 1-249-448-51 


R157341-249-382-51 


R1574 
R1575 


R1576 
R1577 
R1578 
R1579 
R1580 


К1581 
R1582 
R1583 
R1584 
R1585 


R1588 
R1589 
R1590 
R1592 
R1593 


R1594 
R1595 
R1597 
R1598 


RV501 
RV503 


1-216-424-11 
1-249-382-11 


1-215-869-11 
1-249-425-11 
1-202-723-00 
1-247-718-11 
1-247-875-00 


1-249-441-11 
1-249-429-11 
1-247-851-00 
1-249-421-11 
1-247-713-11 


1-215-872-11 
1-247-726-11 
1-247-726-11 
1-214-779-00 
1-214-781-00 


1-241-122-11 

1-214-777-00 
1-214-752-00 
1-214-749-00 


VARIABLE RESISTOR 


Description 


METAL 
METAL 
METAL 
CARBON 
METAL 


OX IDE 
OX IDE 
OXIDE 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


OXIDE ` 


CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
METAL 

CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
ME TAL 

CARBON 


МЕ TAL 
CARBON 
SOLID 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


ME TAL 
CARBON 
CARBON 
ME TAL 
МЕ TAL 


CARBON 
METAL 
METAL 
METAL 


1-228-717-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 220 
1-228-727-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 47K 


Remark | 


т" пп 


099 


Mn 


ማገ .+ ማማን 
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Ref No. 


RV505 
RV 506 
RV507 
RV508 
RV1501 


RV1503 
RV1505 


RV1506 
RV1510 


561501 


፲1501 


Т1502 1-437-089-00 TRANSFORMER, HORIZONTAL 
_ T1503A, 1-439-356-11 7 | 
| 715134, 1-421-388-11 - 


Part No, 


1-228-728-00 
1-228-728-00 
1-228-725-00 
1-228-724-00 
1-228-723-00 


1-228-720-00 
1-228-720-00 
1-228-727-00 
1-228-720-00 


RES, 
RES, 
RES, 
RES, 
RES, 


RES, 
RES, 
RES, 
RES, 


Description 


CERAMIC 
CERAMIC 
CERAMIC 
CERAMIC 
CERAMIC 


CERAMIC 
CERAMIC 


, CERAMIC 


CERAMIC 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


100K 
100K 
22K 
10K 
4.7K 


1K 
1K 
47K 
1K 


Remark 


SPARK GAP 


1-519-063-ХХ 


DISCHARGING GAP 


TRANSFORMER 


1-437-089-00 


TRANSFORMER, HORIZONTAL DRIVE 


DRIVE 
LOT 


KICK KIKI KKK IKI IKK с ار و و او باو‎ с او پد پا‎ КК КК КАК با ځا باو باو‎ КАК ځا باو ار ار‎ KKK KKK KKK KK KEK 


х1-620-767 -11 


*1-566-063-11 


H4 BOARD 


od ke e x xx 


PIN, CONNECTOR 11P 


зе xx او ہار ار او ہار‎ s T xk ار ار او او باو او باو و چاو او ار او او چو او چاو او قر‎ ek 


*1-620-768-11 


*1-566-054-11 
*1-566-056-11 
*1-566-059-11 
*1-566-060-11 
*1-566-062-11 


H6 BOARD 


ХХ 


РІМ, CONNECTOR 2P 
PIN, CONNECTOR 4P 
PIN, CONNECTOR 7P 
PIN, CONNECTOR 8P 
PIN, CONNECTOR 10P 


* * kk k k * k k k k k k k k k k IKI ياو ار او او‎ KKK КК КК КК КК КЖ k k k k k 'k k k k k k k k k k k k k k k kk К 


5981 
5982 


*1-620-766-11 


*1-566-054-11 
*1-566-056-11 


H5 BOARD 


* k kk و‎ kk 


PIN, CONNECTOR 2P 
PIN, CONNECTOR 4P 


SWITCH 


1-570-145-11 
1-570-145-11 


SWITCH, S' IDE 
SWITCH, SLIDE 


ХХХ T sC سار پر پر او پر ہار قر ار ار ہار ار پس ار او‎ 8 kk sk kk s xxx 


*A-1373-057-A 


1-537-043-11 
1-537-044-11 


= 76 — 


UA BOARD, COMPLETE 


* * k * k k kk ХХ 


TERMINAL 
TERMINAL 


INPUT/OUTPUT 
INPUT/OUTPUT 


BOARD, 
BOARD, 


The components identified 
by shading and mark жаге 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifiés par : 


une trame et une marque /Asont : 
pour la sécurité. : 
les remplacer que par 
une piece portant le numero 
spécifie. 





Ref No. 


C2201 
C2202 
C 2203 
C2204 
C 2205 


С 2206 
C 2207 
C2208 
C 2209 
C2210 


C2211 
C2212 
C2213 
C2214 
C2232 


C2234 
C2301 
C2302 
C2303 
C 2304 


C 2305 
C2306 
C 2307 
C2308 
C 2309 


C2310 
C2311 
C2312 
C2313 
C2314 


C2315 
C2316 
C2317 
C2318 
C2319 


C2320 
C2321 


C 3464 
C3465 
C 3466 


C 3467 
C 3468 
C 3469 
C 3470 
C3471 


C 3472 
C 3473 


D2301 
D2305 
02308 
02309 
02310 


Part Мо. Description 
CAPACITOR 
1-123-821-00 ELECT 47MF 
1-123-617-00 ELECT 10MF 
1-123-617-00 ELECT 10MF 
1-123-821-00 ELECT 47MF 
1-123-617-00 ELECT 10МЕ 
1-123-617-00 ELECT 10MF 
1-123-821-00 ELECT 47MF 
1-123-617-00 ELECT 10MF 
1-123-821-00 ELECT 47MF 
1-101-004-00 CERAMIC 0.01MF 
1-123-821-00 ELECT 47MF 
1-123-622-00 ELECT 22MF 
1-123-821-00 ELECT 47MF 
1-101-004-00 CERAMIC 0.01MF 
1-136-173-00 FILM 0.47MF 
1-123-617-00 ELECT 10MF 
1-123-617-00 ELECT 10МҒ 
1-123-816-00 ELECT 10MF 
1-123-816-00 ELECT 10MF 
1-123-816-00 ELECT 10МҒ 
1-101-006-00 СЕРАМІС 0.047МҒ 
1-136-153-00 FILM 0.01MF 
1-123-620-00 ELECT 10MF 
1-123-821-00 ELECT 47МҒ 
1-123-816-00 ELECT 10МҒ 
1-123-616-00 ELECT 4.7МЕ 
1-101-006-00 CERAMIC 0.04 7MF 
1-123-332-00 ELECT 47MF 
1-123-821-00 ELECT 47MF 
1-101-004-00 CERAMIC 0.01MF 
1-102-820-00 CERAMIC 330PF 
1-101-004-00 CERAMIC 0.01МЕ 
1-102-887-00 CERAMIC 47PF 
1-102-887-00 CERAMIC 47PF 
1-102-887-6060 CERAMIC 47РЕ 
1-101-004-00 CERAMIC 0-01MF 
1-101-004-00 CERAMIC 0-01MF 
1-123-617-00 ELECT 10МҒ 
1-102-121-00 CERAMIC 0.002 2MF 
1-102-121-00 CERAMIC 0.002 7٢۳ 
1-124-444-00 ELECT 220MF 
1-123-321-00 ELECT 220MF 
1-124-444-00 ELECT 220MF 
1-123-321-00 ELECT 220MF 
1-123-321-00 ELECT 220MF 
1-124-444-00 ELECT 220MF 
1-119-353-00 ELECT 220MF 
DIODE 
8-719-911-19 DIODE 155119 
8-719-911-19 DIODE 1SS119 
8-719-911-19 DIODE 1SS119 
8-719-911-19 DIODE 155119 
8-719-110-03 DIODE RD7.5ES-B2 


20% 
20% 
20% 
20% 
20% 


20% 
20% 
20% 
20% 


20% 
20% 
20% 


5% 


20% 
20% 
20% 
20% 
20% 


5% 

20% 
20% 
20% 


20% 
20% 
20% 
5% 
5% 


5% 
5% 


SOV 
SOV 


20% 
10% 
10% 


20% 
20% 
20% 


20% 


20% 
20% 


Remark |Ref.No. 


16V 
16V 
16V 
16V 
16V 


16V 
16V 
16V 
16V 
50V 


16V 
16V 
16V 
50у 
50у 


16V 
16V 
50V 
50V 
50V 


50V 
50V 
25V 
16V 
50V 


25V 
50V 
16V 
16V 
50V 


50V 
50V - 
50V 
50V 
50V 


16V 
50V 
50V 


10V 
16V 
10у 
16V 
16\ 


10V 
10V 


---- اړړا تت — — — —— — — መ“‏ — — — — — — پا — — — ጨጨ:‏ — مس — — — —— — — — — —— —— — هد  —  — Н‏ — — یس Н ጨመ‏ — — — — — — یسال —— ل پټ پس یس پس — «шаша‏ — — 
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D2311 
D2312 
D2313 


IC2201 
IC 2202 
IC 2203 
IC 2204 
IC 2301 


IC 2302 
IC 2303 
10 2304 
IC 2305 


Q2201 
Q2202 
Q2203 
Q2204 
Q2205 


Q2206 
Q2207 
Q2208 
Q2209 
Q2210 


Q2211 
Q2303 
Q2304 
Q2 307 
Q2308 


Q2311 
Q2312 
02313 
02314 
02315 


02316 
02317 
02318 
02319 
02320 


02321 
02322 
02323 
02324 
02330 


02331 
02332 


R2201 
R2202 
R2203 
R2204 
R2205 


Part No. 


8-719-110-03 
8-719-110-03 
8-719-100-68 


IC 
8-759-800-65 
8-759-140-66 
8-759-102-37 
8-759-140-53 
8-759-900-09 


8-759-900-11 
8-759-900-09 
8-759-901-38 
8-759-901-36 


Description 


DIODE RD7.5ES-B2 
DIODE RD7.5ES-B2 
DIODE RD13E-B2 


ІС "A7910 


IC UPD4066BC 
IC UPD4052BC 
IC UPD4053BC 
ІС 5874! SO9N 


[С SN74! S 11N 
ІС SN74! SO9N 
ІС ۷ 
ІС 0 


TRANSISTOR 


8-729-117-54 
8-729-117-54 
8-729-117-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 


8-729-117-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 


8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 


8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 


8-729-900-36 
8-729-900-36 
8-729-117-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 


8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-729-900-36 
8-729-178-54 
8-729-900-36 


8-729-178-54 
8-729-178-54 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


RESISTOR 


1-249-429-11 
1-249-429-11 
1-249-429-11 
1-249-421-11 
1-247-104-00 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


2SA1175 
2SA1175 
2SA1175 
25С2785 
25С2785 


2541175 
25С2785 
2SC2785 
2SC2785 
2SC2785 


25С2785 
25С2785 
25С2785 
25С2785 
25C2785 


25C2785 
25С2785 
25С2785 
25С2785 
25С2785 


DTC124ES 
0۲61245 
2SA1175 
2SC2785 
2SC2785 


2SC2785 
2SC2785 
DTC124ES 
2SC2785 
DTCl24ES 


2SC2785 
2SC2785 


10K 
10К 
10K 
2.2K 
75 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


Remark 


1/64 
1/ 6ዘ 
1/ 6ዘ 
1/ 6W 
1/4W 


PVM-2530 | 
RM-739 


. Part No. 


1-247-713-11 
1-247-903-00 
1-247-713-11 
1-247-903-00 
1-247-104-00 


1-247-713-11 
1-247-903-00 
1-247-713-11 
1-247-903-00 
1-247-104-00 


1-247-713-11 
1-247-903-00 
1-249-440-11 
1-249-434-11 
1-249-441-11 


1-249-440-11 
1-249-434-11 
1-249-441-11 
1-249-440-11 
1-249-434-11 


1-249-441-11 
1-247-717-11 
1-247-895-00 
1-249-417-11 
1-249-441-11 


1-249-441-11 
1-247-891-00 
1-247-891-00 
1-247-897-00 
1-247-891-00 


1-247-891-00 
1-247-891-00 
1-247-891-00 
1-249-440-11 
1-249-429-11 


1-249-429-11 
1-249-417-11 
1-247-819-00 
1-247-845-00 
1-249-417-11 


1-249-432-11 
1-247-845-00 
1-249-429-11 
1-249-423-11 
1-249-417-11 


1-249-417-11 
1-249-417-11 
1-249-435-11 
1-249-435-11 
1-249-420-11 


1-247-704-11 
1-247-704-11 
1-24/-/04-11 


Description 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 


1/44 
1/6W 
1/44 
1/6۷ 
1/4۷ 


1/4۷ 
1/6W 
1/4W 
1/6W 
1/4۷ 


1/4۷ 
1/6۷ 
1/6۷ 
1/6W 
1/60 


1/ 6W 
1/ 6W 
1/ 6W 
1/ 6W 
1/6W 


1/ 6W 
1/4W 
1/6W 
1/6W 
1/ 6W 


1/ 6W 
1/ 6W 
1/ 6W 
1/ 6W 
1/ ٧ 


1/ 6W 
1/ 6W 
1/ 6W 
1/ 6W 
1/ 6W 


1/6W 
1/64 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/6ዘ 
1/6ዘ 
1/6ዘ 
1/6ዘ 


1/ 6W 
1/6ዘ 
1/ би 
1/6۷ 
1/ ٧ 


1/4W 
1/4W 
1/4W 


Remark ۰ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
١ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


R2307 
R2308 
R2314 
R2325 
R2327 


R2337 
R2340 
R2344 
R2345 
R2346 


R2349 
R2350 
R2351 
R2352 
R2353 


R2354 
R2355 
R2356 
R2357 
R2358 


R2359 
R2360 
R2361 
R2362 
R2363 


R2364 
R2365 
R2366 
R2367 
R2368 


R2369 
R2370 
R2371 
R2372 
R2373 


R2374 
R2375 
R2376 
R2377 
R2378 


R2379 
R2380 
R2381 
R2382 
R2383 


R2384 
R2385 
R2386 
R2387 
R2388 


R2389 
R2390 
R2391 


Part No. 


1-249-417-11 
1-247-903-00 
1-249-417-11 
1-249-417-11 
1-249-417-11 


1-249-417-11 
1-247-845-00 
1-249-417-11 
1-247-725-11 
1-249-429-11 


1-247-853-00 
1-247-851-00 
1-249-417-11 
1-249-434-11 
1-249-433-11 


1-247-725-11 
1-249-419-11 
1-247-698-11 
1-247-717-11 
1-247-878-00 


1-249-434-11 
1-247-853-00 
1-249-421-11 
1-249-429-11 
1-249-405-11 


1-249-421-11 
1-249-425-11 
1-249-425-11 
1-247-815-00 
1-249-425-11 


1-249-433-11 
1-249-437-11 
1-249-429-11 
1-249-422-11 
1-247-853-00 


1-249-423-11 
1-249- 421-11 
1-249-425-11 
1-249-425-11 
1-249-425-11 


1-247-700-11 
1-249-425-11 
1-249-425-11 
1-249-421-11 
1-249-421-11 


1-249-421-11 
1-249-421-11 
1-249-417-11 
1-249-417-11 
1-249-429-11 


1-249-417-11 
1-247-717-11 
1-247-/17-11 


ው 78 = 


Description 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 


1/ 6ዘ 
1/6ዘ 
1/ 6ዘ 
1/64 
1/6ዘ 


1/6ዘ 
1/ 6ዘ 
1/6ዘ 
1/4W 
1/6W 


1/6W 
1/60 
1/6ዘ 
1/ 6ዘ 
1/ ٧ 


1/4ዘ 
1/ би 
1/44 
1/4W 
1/ 6ዘ 


1/6ዘ 
1/6ዘ 
1/6۷ 
1/64 
1/6W 


1/6ዘ 
1/ 6ዘ 
1/ ٧ 
1/6ዘ 
1/6ዘ 


1/6ዘ 
1/ 6ዘ 
1/6W 
1/6ዘ 
1/6W 


1/6ዘ 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/ 6W 


1/4W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1 / ٧ 


1/ ٧ 
1 / ٧ 
1/6W 
1/6W 
1/ 6ዘ 


1/ 6ዘ 
1/4W 
1/4W 


Remark 


PVM-2530 


RM-739 
Ref No. Part No. Description Remark |Ref.No. Part No. Description Remark 
сай 00ر‎ ae, аа ИВА АДА — [ምግ سے‎ МЗ РЕНЕ нен 
SWITCH | 03421 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 03422 8-719-911-19 DIODE 155119 
52001 1-570-145-11 SWITCH, SLIDE | 03423 A8-719-112-64 DIODE RDIOES-T1B2 
52002 1-570-145-11 SWITCH, SLIDE | D3424 8-719-110-36 DIODE RD13ES-B2 
52003 1-570-145-11 SWITCH, SLIDE | 03425 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 
CONNECTOR | 03426 8-719-109-93 DIODE RD6.2ES-B2 
| 03428 8-719-911-19 DIODE 155119 
UAl  *1-566-058-11 РІМ, CONNECTOR 6P | 03433 8-719-110-15 DIODE RDIOES-B 
UA2 *1-566-058-11 PIN, CONNECTOR 6P | 03434 8-719-110-15 DIODE RDIOES-B 
ሀል3 %1-566-056-11 PIN, CONNECTOR Ap | 03435 8-719-110-15 DIODE RDIOES-B 
UA4 %1-564-441-11 PLUG, CONNECTOR (2.5MM) 5P | 
UA5 *1-508-767-00 5P PLUG | 03438 8-719-110-17 DIODE RDIOES-B2 
| | 
ሀል6 %1-564-441-11 PLUG, CONNECTOR (2.5MM) 5P | IC 
UA8 %1-566-054-11 PIN, CONNECTOR 2Р | 78 
UA11 %1-566-055-11 PIN, CONNECTOR 3ዞ | IC3407 8-752-030-31 ІС CXA1024S 
او‎ k k k k k k k k k k k k k k k k k k k kk k k k k k KKK k k k k k k k k k k k k k k k K k * چو‎ k بہار پا‎ k k k k k K k k k + | COI 
| 
*A-1373-058-A UB BOARD, COMPLETE | 13401 1-408-424-00 MICRO INDUCTOR 180UH 
Kok ehe fe چاو لو‎ с С Ў Ж К | 
| TRANSISTOR 
CAPACITOR | 
| 03429 8-729-900-36 TRANSISTOR DTC124ES 
C3414 1-123-608-00 ELECT 0.22MF 20% 50у | 03431 8-729-178-54 TRANSISTOR 2562785 
С3415 1-123-608-00 ELECT 0۴ 20% 50у | 03432 8-729-178-54 TRANSISTOR 2562785 
C3416 1-123-608-00 ELECT 0۴ 20% 50у | 034334,.8-729-101-37 TRANSISTOR 25С2785ТР-Е 
C3417 1-123-608-00 ELECT 0.22МЕ 20% 50у | 03440 8-729-178-54 TRANSISTOR 25ር2785 
ር 3418 1-123-608-00 ELECT 0.22MF 20% 50у | 
| 03450 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 
C3419 1-123-608-00 ELECT 0. 22MF 20% 50у | 03451 8-729-117-54 TRANSISTOR 25А1175 
C3420 1-101-004-00 CERAMIC 0.01MF 50V | 
C3421 1-123-617-00 ELECT 10МҒ 20% 16V | RESISTOR 
C3422 1-123-617-00 ELECT 10МҒ 20% 16V | 
ር 3423 1-101-004-00 CERAMIC 0.01MF 50у | R3351 1-247-717-11 CARBON 2.2K 5% 1/44 
| R3352 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/64 
C3424 1-108-833-00 MYLAR 0.004 ٣ 10% 50у | #3353 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/ ٧ 
C3425 1-108-837-00 MYLAR 0.01MF 10% 50у | #3354 1-249-405-11 0 100 5% 1/ 6ዘ 
C3426 1-108-845-00 MYLAR 0.04 7MF 10% 50у | R3355 1-249-405-11 CARBON 100 5% 1/6W 
C3427 1-108-833-00 MYLAR 0.0047MF 10% 50V | 
C3428 1-108-837-00 MYLAR 0.01MF 10% 50V | R3356 1-249-405-11 CARBON 100 5% 1/6۷ 
| R3357 1-247-815-00 CARBON 220 5% 1/ 6ዘ 
C3429 1-108-845-00 MYLAR 0.04 7MF 10% 50V | #3358 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/64 
C3430 1-108-833-00 MYLAR 0.004 7MF 10% 50у | А3359 1-249-429-11 CARBON LOK 5% 1/ 6W 
C3431 1-108-845-00 MYLAR 0.04 7MF 10% 50у | R3360 1-249-462-11 CARBON 22K 5% 1/4W 
C3433 1-108-837-00 MY'AR 0.01MF 10% 50у | 
C3434 1-101-004-00 CERAMIC 0.01MF 50V | R3361 1-247-725-11 CARBON 10K 5% 1/4W 
| #3363 1-247-704-11 CARBON 220 5% 1/44 
С 3435 1-123-821-00 ELECT 47МЕ 20% 16V | #3364 1-247-704-11 CARBON 220 5% 1/۹۷ 
C3436 1-123-620-00 ELECT 10MF 20% 25V | R3365 1-247-704-11 CARBON 220 5% 1/۹۷ 
С3437 1-101-004-00 CERAMIC 0.01МҒ 50у | В3366 1-247-713-11 CARBON 1K 5% 1/4ዘ 
ር 3438 1-124-445-00 ELECT 100MF 20% 16ሃ | 
ር 3439 1-108-618-91 MYLAR 0.002 7 10% 100ү | R3367 1-247-713-11 CARBON ІК 5% 1/44 
| R3368 1-247-713-11 CARBON ІК 5% 1 / 4۷ 
C3442 1-124-445-00 ELECT 100МҒ 20% 16V | #3369 1-215-424-00 METAL 1.3K 1% 1/ 6ዘ 
ር 3443 1-123-617-00 ELECT 10MF 20% 16V | R3370 1-247-823-00 CARBON 470 5% 1/ 6ዘ 
C3462 1-124-445-00 ELECT 100МҒ 20% 16V | R3371 1-247-823-00 CARBON 470 5% 1/ 6W 
C3463 1-123-820-00 ELECT 33MF 20% 16V | 
| R3372 1-247-717-11 CARBON 2.28 5% 1/۹4۷ 
DIODE | #3373 1-249-421-11 CARBON 2726 5% 1/ 6ዘ 
| R3374 1-247-903-00 CARBON 1M 5% 1/6W 
03420 8-719-911-19 DIODE 155119 | 83375 1-249-421-11 CARBON 2.2K 5% 1/ 6W 


: by shading and mark Жаге 

: Critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifiés par 
une trame et une marque sont 
critiques pour la sécurité. 
Ne les remplacer que par 
une piece portant le numéro 
specifie. 
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PVM-2530 


RM-739 
Ref.No. Part No. Description Remark |КеҒ,Мо. Part No. Description Remark 
| 
R3376 1-249-421-11 CARBON 2,20 5% 1/6W | C991 1-123-617-00 ELECT 10МҒ 20% 16V 
R3377 1-249-421-11 CARBON 2.2K 5% 1/60 | 
R3378 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/6W | DIODE 
R3379 1-247-823-00 CARBON 470 5% 1/6ዘ | 
R3380 1-247-869-00 CARBON 39K 5% 1/6W | 0971 8-719-109-85 DIODE RD5.1ES-B2 
| 0981 8-719-911-19 DIODE 155119 
R3381 1-249-417-11 CARBON ІК 5% 1/6W | D982 8-719-109-97 DIODE RD6.8ES-B2 
R3382 1-249-434-11 CARBON ¿IK 5% 1/6W | 
R3383 1-249-417-11 CARBON 1፪ 55 1/ 6ዘ | ІС 
R3384 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/ 6ዘ | са 
В 3385 1-249-417-11 CARBON ІК 5% 1/6W | 10971 8-759-933-23 ІС BA236 
| IC990A8-759-171-05 IC UPC7805H یم‎ 
R3386 1-249-405-11 CARBON 100 5% 1/6 | 
R3387 1-249-405-11 CARBON 100 5% 1/6W | 601! 
R3388 1-249-405-11 CARBON 100 - 5% 1/6ዘ | 
R3456 1-249-433-11 CARBON 22K 5% 1/6W | (990 1-408-424-00 MICRO INDUCTOR 180UH 
R3460 1-247-873-00 CARBON 56K 5% 1/6W | 
| TRANSISTOR 
R3461 1-247-851-00 CARBON 6.8K 5% 1/6W | қ 
R3470 1-246-529-00 САРВОМ 220K 5% 1/44 | 0971 8-729-178-54 TRANSISTOR 2562785 
R3492 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/6W | 0981 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 
R3493 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/6W | 0982 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 
83497 1-247-873-00 CARBON 5pK 5% 1/6W | 0990 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 
| 
R3498 1-247-887-00 CARBON 220K 5% 1/6W | RESISTOR 
R3499 1-249-441-11  CARBON 100K 5% 1/6W | 
| 8977 1-249-433-11 CARBON 22K 55 1/6W 
VARIABLE RESISTOR | R978 1-249-433-11 CARBON eck 5% 1/6W 
| В979 1-249-429-11 САРВОМ 10K 5% 1/6W 
RV3301 1-228-993-00 RES, ADJ, CARBON 4.7K | А980 1-247-813-00 CARBON 180 55 1/ ٧ 
RV3302 1-228-993-00 RES, ADJ, CARBON 4, 7K | R981 1-249-405-11 CARBON 100 5% 1/ ٧ 
| ' 
CONNECTOR | В982 1-249-432-11 CARBON 18K 5% 1/ 6W 
| R983 1-247-851-00 CARBON 6.8K 5% 1/6W 
UBl *1-566-058-11 PIN, CONNECTOR 6P | 6984 1-249-417-11 CARBON 1K 5% 1/ 6ዘ 
UB2 %1-566-058-11 PIN, CONNECTOR 6P | 8985 1-247-833-00 CARBON Ек S% 1/ 6ዘ 
UB3  *1-566-054-11 PIN, CONNECTOR 2P | R986 1-249-420-11 CARBON 1.8K 5% 1/ 6ዘ 
084 %1-566-061-11 PIN, CONNECTOR 9P | 8 
UB6 *1-566-054-11 РІМ, CONNECTOR 2P | R987 A. 1-249-397-51 CARBON 22 وا‎ RAW EF 
۱1 1-249-417-11 CARBON ІК 5% 1/ 6ዘ 
UB7  *1-566-059-11 PIN, CONNECTOR 7P | R992 1-249-434-11 CARBON к 5% 1/6W 
UB8 %1-566-057-11 РІМ, CONNECTOR 5P | R993 1-249-435-11 CARBON ЗК BF 1/6W 
9ٹنا‎ *1-566-055-11 РІМ, CONNECTOR ЗР | R994 1-247-873-00 CARBON 56K 5% 1/ 6ዘ 
ሀ810 *1-566-056-11 PIN, CONNECTOR АР | 
| R995 1-249-437-11 CARBON 47K 5% 1/ 6ዘ 
FR IK KK IK II IIH II پر و‎ III II ار ار ار‎ II III III ISIS ASIII با پا ار پا ې‎ SIA IA ISI چا پو‎ SA II IAA | R996 1-247-795-00 CARBON 33 5% 1/ 6ዘ 
| R997 1-249-421-11 CARBON 2.2K 55 1/6W 
*A-1375-064-A H3 BOARD, COMPLETE | R998 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/ ٧ 
ЖЖАККАЖАКККАЖЖАКЖ К | 
| VARIABLE RESISTOR 
*1-566-054-11 PIN, CONNECTOR 2P | 
*1-566-055-11 PIN, CONNECTOR 3P | RV972 1-228-725-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 22K 
*1-566-057-11 PIN, CONNECTOR 5P | RV973 1-237-348-11 RES, VAR, CARBON 5K 
| RV974 1-237-349-11 RES, VAR, CARBON 10K 
CAPACITOR | 
| SWITCH 
C971 1-108-830-00 MYLAR 0.0027MF 10% 50V | 
C972 1-108-835-91 ۶ 0. 0068MF 10% 50V | 5972 1-570-758-11 SWITCH, ROTARY 
C973 1-108-837-00 MY'AR 0.01MF 10% 50у | 5973 1-570-758-11 5МІТСН, ROTARY 
С974 1-123-617-00 ELECT 10МҒ 20% 16V | 
C981 1-108-487-00 МҮ! АК 0.022MF 5% 50у | 
| 
C990 1-123-617-00 ELECT 10МҒ 20% 16V | 


The components identified 
by shading and mark ж аге 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifies par 
sont 
critiques pour la securite. 
Ne les remplacer que par 
une piece portant le numero 
specifie. 


une trame et une marque A 
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Ref No Part No. 


Description 


*A-1380-189-A K BOARD, COMPLETE 


REKKEKKKKKKKKKKKK 


0.47MF 
0.47MF 
47MF 
47MF 
0.12MF 


0.004 7MF 
0.004 7MF 


0.1MF 
1000MF 


0.001MF 
0.001MF 
0.04 7MF 
0.04 7MF 
0.04 7MF 


4700MF 
4700MF 
10MF 


0.004 7MF 
0.004 7MF 


10МҒ 
10МҒ 


CAPACITOR 
C201 1-124-655-11 ELECT 
C202 1-124-655-11 ELECT 
C203  1-124-035-00 ELECT 
C204 1-124-035-00 ELECT 
C205 1-108-850-11 MYLAR 
C206  1-102-125-00 CERAMIC 
C 207 1-102-125-00 CERAMIC 
C208 1-108-850-11 MYLAR 
C209  1-124-038-00 ELECT 
C210  1-124-045-91 ELECT 
C211 1-124-045-91 ELECT 
C212  1-124-045-91 ELECT 
C213  1-124-041-91 ELECT 
C218 1-123-985-81 ELECT 
C219  1-123-973-00 ELECT 
C220  1-124-042-91 ELECT 
C221  1-124-042-91 ELECT 
C222  1-162-283-31 CERAMIC 
C223  1-162-283-31 CERAMIC 
C224  1-124-034-91 ELECT 
C225 A 1-124-474-91 ELECT 
C227 1-108-849-00 MYLAR 
C228  1-124-042-91 ELECT 
C229  1-124-042-91 ELECT 
C230 1-162-283-31 CERAMIC 
C231 1-162-283-31 CERAMIC 
C232  1-124-034-91 ELECT 
C233  1-123-332-00 ELECT 
C235  1-108-849-00 MYLAR 
C236  1-124-471-00 ELECT 
C237  1-102-074-00 CERAMIC 
C238  1-102-074-00 CERAMIC 
C239  1-101-006-00 CERAMIC 
C240 1-101-006-00 CERAMIC 
C241  1-101-006-00 CERAMIC 
C242  1-125-296-00 ELECT( BLOCK) 
C243 1-125-296-00 ELECT( BLOCK) 
C246  1-123-356-00 ELECT 
C247  1-102-125-00 CERAMIC 
C248 1-102-125-00 CERAMIC 
C251  1-123-356-00 ELECT 
C252  1-123-356-00 ELECT 
DIODE 
9201 4,8-719-111-99 DIODE 806 . 25-202 
0202 = 8-719-911-19 DIODE 155119 
0203 8-719-110-36 DIODE RD13ES-B2 


0204 A.8-719-112-90 


DIODE 8013858-2 


20% 
10% 
10% 


20% 
20% 


Remark |Ref.No. Part No. 


50V 
50у 
16V 
16V 
50V 


5۷ 
5۷ 
50V 
50V 
50V 


50V 
50V 
16V 
16V 
16V 


50V 
50V 
50V 
50V 
16V 


lev ` 
50V 
50V 
50V 
50V 


50V 
1۷ 
16V 
50V 
6.3V 


50V 
50V 
50V 
50V 
50V 


35V 
35V 
16V 
50V 
50V 


16V 
50V 


— — —— کے سے‎ о — ټس —— موم — ني‎ — € — :‹‹‹። "8 سے‎ — és 


IC 201 


IC 


8-759-276-30 


IC 204 À 8-759-111-88 
IC 205 A8-759-111-88 


Kl *1-566-058-11 PIN, CONNECTOR 6P 
K2 %1-508-767-00 5P PLUG 
K3 *1-566-056-11 PIN, CONNECTOR Ap 
K4 *1-566-054-11 PIN, CONNECTOR 28 
K5  *1-508-765-00 ЗР PLUG (M) 

COIL 
(201 1-408-424-00 MICRO INDUCTOR 180UH 

TRANSISTOR 
0201 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 
0204 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 
0205 8-729-178-54 TRANSISTOR 5 
0206 8-729-117-54 TRANSISTOR 2SA1175 
0209 8-729-117-54 TRANSISTOR 5 
0211 8-729-177-43 TRANSISTOR 250774 

RESISTOR 
8201. 1-249-441-11 CARBON 100K 
R202 1-249-441-11 CARBON 100K 
8203. 1-249-419-11 CARBON 1.5K 
R204 1-249-429-11 CARBON 10K 
R205 1-249-429-11 CARBON 10K 
R206 1-249-429-11 CARBON 10K 
R207 1-249-419-11 CARBON 1.5K 
R208 1-249-419-11 CARBON 1.5K 
R211 1-249-415-11 CARBON 680 
R221 A.1-249-403-51 CARBON 68 
R222 1-249-429-11 CARBON 10K 
R223 1-249-433-11 CARBON 10K 
R224 1-249-437-11 CARBON 47K 
R225 1-247-815-00 CARBON 220 
R227 1-247-857-00 CARBON 12K 
R228 1-249-390-11 CARBON 5.6 
8229 1-247-857-00 CARBON 12k 
R230 1-249-433-11 CARBON 10K 
R231 1-247-873-00 CARBON 5 6K 
R232 1-247-815-00 CARBON 220 
R234 1-247-857-00 CARBON 12K 
R235 A. 1-249-390-51 CARBON 5.6 
R236 1-249-429-11 CARBON 10K 
R237 1-249-429-11 CARBON 10K 
R238 1-249-423-11 CARBON 3, ЗК 
8239 1-249-437-11 CARBON 47K 
R240 1-247-857-00 CARBON 12K 
R241 1-249-441-11 CARBON 100K 


Description 


IC TA7630P 
ІС UPC1188H | 
ІС UPC1188H 


CONNECTOR 


| PVM-2530 
RM-739 


1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/ 6ዘ 
1/ 6ዘ 
1/ 6W 
1/4W 


1/ 6W 
1/ 6W 
1/ 6W 
1/ 6W 
1/ 6W 


1/ 6W 
1/ 6W 
1/ 6W 
1/ 6W 
1/ 6W 


1/ 6W 
1/4W 
1/ 6ዘ 
1/6ዘ 
1/6ዘ 


1/ 6ዘ 
1/ 6ዘ 
1/6ዘ 


Remark 


dentified 
by shading and mark ANare 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifiés par 


une trame et une marque /Asont 
critiques pour la sécurité. 
Ne les remplacer que par 
une piece portant le numéro 
specifie. 





سے 81 ہے 


PVM-2530 | 
RM-739 


Rer No. Part №. Description Remark [Ref.No. Part No. Description Remark 
R242 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/6W | R907 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/4W 
R243 1-249-425-11 CARBON 4.7K 5% 1/6W | R908 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/4ዘ 
В244 1-249-417-11 CARBON 1K 5% 1/6W | R909 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/4W 
R245 1-249-417-11 CARBON 1K 5% 1/6W | А910 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/44 
R246 1-249-417-11 CARBON 1K 5% 1/6W | R911 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/4W 

| 
R252 1-249-419-11 CARBON 1.5Қ 5% 1/6W | 2912 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/4W 
R257 1-249-423-11 CARBON 3.3K 5% 1/6۷ | R913 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/44 
| В914 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/44 
ار ار ا با ار پا پر پر پر پا‎ KIKI КККК چا چا بر ار ار با ار ار بر ار ار ار پر ار او ار‎ ыы R915 1.287-700-11 САРВОМ 100 5% 1/۹۷ 
| ۸916 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/44 
*9-990-890-01 H2 BOARD (KEY BOARD UNIT А) | 
хк | R917 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/44 
| R918 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/44 
DIODE | 2919 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/44 
е ን | R920 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/40 
0901 8-719-911-19 DIODE 155119 | R921 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/44 
0902 8-719-911-19 DIODE 9 | 
0903 8-719-911-19 DIODE 155119 | В922 1-247-700-11 САРВОМ 100 5% 1/44 
0904 8-719-911-19 DIODE 155119 | В923 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/44 
0905 8-719-911-19 DIODE 155119 | 
| SWITCH 
0906 8-719-911-19 DIODE 155119 | 
0907 8-719-911-19 DIODE 155119 | $901 1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 
0908 8-719-911-19 DIODE 155119 | 5902 1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 
0909 9-990-893-01 LED TLY263P | $903 1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 
0910 9-990-893-01 LED ۶۴ | $904 1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 
| 5905 1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 
0911 9-990-893-01 LED TLY263P | 
0912 9-990-893-01 LED 707 | 5906 1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 
0913 9-990-893-01 LED Т!Ү263р | 5907 1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 
0914 9-990-893-01 LED 7 | 5908 1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 
0915 9-990-893-01 LED ۴0 | 5909 1-553-766-00 MT 5МІТСН (KEY BOARD SWITCH) 
| 590 1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 
0916 9-990-893-01 “ED ۶۴ | 
0917 9-990-893-01 0ع‎ ۳ | 5911 1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 
0918 9-990-893-01 LED 0 | 5912 1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 
0919 9-990-893-01 LED 7 | 5913 1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 
0920 9-990-893-01 LED  ሃ263ዞ | 5914 1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 
| 5915 1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 
0921 9-990-893-01 LED 02 | 
D922 9-990-893-01 ! ED Т Ү263р | ۸ ۸ په‎ e پا‎ e ار پو پا او پر او پو پر‎ KK ار ار او بار ار ار‎ አአ КККК SISA Ж kkk 
0923 9-990-893-01 "ED 7 | 
0924 9-990-893-01 LED TLY263P | *9-990-897-01 H1 BOARD (KEY BOARD UNIT В) 
0925 9-990-893-01 LED 7 | پو ا پو پو او لر‎ kk 
0926 9-990-893-01 “ED 7 | DIODE 
0927 9-990-893-01 LED TLY263P | 
0928 9-990-893-01 LED 8 | 0935 8-719-911-19 DIODE 155119 
0929 9-990-893-01 LED TLY263P | 0936 8-719-911-19 DIODE 155119 
0930 9-990-893-01 LED 77 | 0937 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 0938 8-719-911-19 DIODE 155119 
0931 9-990-893-01 LED 707 | 0930 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 
RESISTOR | 0940 8-719-911-19 DIODE 155119 
Ж Ra. | 0941 8-719-911-19 DIODE 155119 
R901 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/44 | 0944 9-990-901-01 LED 7 
R902 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/44 | 0946 9-990-901-01 LED 7 
R903 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/44 | 0948 9-990-893-01 LED TLY263P 
R904 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/4W | 
8905  1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/4W | 0949 9-990-893-01 "ED T_Y263P 
| 0950 9-990-893-01 LED Т.Ү263Р 
2905 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/۸۷ | D951  9.990.893.01 LED 7 


ды‏ 82 :سیت 


Ref .No. 


D952 
D953 
D954 
D955 
D956 


D957 
D958 
D959 
D960 
0961 


R935 
R937 
R938 
R939 
R940 


R941 
R942 
R943 
R944 
R945 


R946 
R947 
R948 
R949 
R950 


R951 


S935 
S936 
5937 
5938 
5939 


5940 
5941 
5942 
5943 


Part Ко. 


9-990-893-01 
9-990-893-01 
9-990-893-01 
9-990-893-01 
9-990-893-01 


9-990-893-01 
9-990-893-01 
9-990-893-01 
9-990-893-01 
9-990-893-01 


Description 


LED 
LED 
LED 
LED 
LED 


0 ع0 
TLY263P‏ 
TLY263P‏ 
TLY263P‏ 
TLY263P‏ 


LED 
LED 
LED 
LED 
LED 


Т. Y263P 
T. Y263P 
T. Y263P 
TLY 263P 
T. Y263P 


RESISTOR 


1-247-703-11 
1-247 -133-00 
1-247 -700-11 
1-247-700-11 
1-247 -700-11 


1-247-700-11 
1-247-700-11 
1-247 -700-11 
1-247 -700-11 
1-247 -700-11 


1-247 -700-11 
1-247 -700-11 
1-247-700-11 
1-247-700-11 
1-247 -700-11 


1-247 -700-11 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 


SWITCH 


1-553-766-00 
1-553-766-00 
1-553-766-00 
1-553-766-00 
1-553-766-00 


1-553-766-00 
1-553-766-00 
1-553-766-00 
1-553-766-00 


MT SWITCH (KEY 
MT SWITCH (KEY 
MT SWITCH (KEY 
MT SWITCH (KEY 
MT SWITCH (KEY 


MT SWITCH (KEY 
MT SWITCH (KEY 
MT SWITCH (KEY 
MT SWITCH (KEY 


180 
1.2K 
100 
100 
100 


100 
100 
100 
100 
100 


100 
100 
100 
100 
100 


100 


BOARD 
BOARD 
BOARD 
BOARD 
BOARD 


BOARD 
BOARD 
BOARD 
BOARD 


Remark |Ref.No. Part No. 


5% 1/44 
5% 1/44 
5% 1/44 
5% 1/4۷ 
5% 1/4W 
5% 1/4W 
5% 1/44 
5% 1/44 
5% 1/44 
5% 1/4W 
5% 1/44 
5% 1/44 
5% 1/44 
5% 1/44 
5% 1/4ዘ 
SWITCH) 
SWITCH) 
SWITCH) 
SWITCH) 
SWITCH) 
SWITCH) 
SWITCH) 
SW ITCH) 
SWITCH) 


k kk 'k k k k k k k k K k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k K k k k k k k k Ў * k k kk k k k پو چو‎ 


IC935 


8-741-138-70 


Kkkk kkk 


ІС 8۸1387 (DETECTOR) 


*9-990-898-01 N BOARD (KEY BOARD UNIT B) 


Kk ار باو باو‎ IK k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 'k k k K k k k k 'k k k k k k k k k k k kk k k k К 


MISCELLANEOUS 


K ККК ККК ККК КК К 


-230-712-21 
-451-255-22 


Al 
A. 1-426-296-11 
A.1 

1 


-452-032-00 


RESISTOR ASSY, 1161-66 


COIL, DEMAGNETIZATION 


DEFLECTION YOKE (SY-164) 


MAGNET, DISK; 


10MM f 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
5% 1/44 | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


شي 83 ت 


1-45 2-094-00 
1-4052-14۹6-1 


A.1-452-351-22 


1-464-747-11 
1-464-748-11 


1-526-920-12 


A.1-557-970-11 


R1901A,1-205-904-11 
S1901A,1-554-966-12 
S1902A.1-570-757-11 
T604 A.1-439-339-12 
V901 A.8-736-652-05 


Description 


PVM-2530 


RM-739 


нм 


Remark 


МЕ СМАТ, ROTATABLE DISK; 15MM ў 
MAGNET, BMC 
NECK ASSY, CRT (NA302) 


KEY BOARD UNIT (A) 


KEY BOARD UNIT (B) 


AC OUTLET (WITH EARTH) 
CORD, POWER 


RES, CEMENT WIREWOUND 1 5% 
SWITCH, PUSH (AC POWER)(1 KEY) 
SWITCH, PUSH (DEGAUSS SWITCH) 
TRANSFORMER ASSY, ۰۴ 

CRT (A64JKJ10X) 


30W 


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 


ACCESSORIES AND PACKING MATERIALS 


kk‏ پو و او پر deck‏ و چو kc ke‏ او او ek‏ او ار kk‏ او باو باو e‏ باو لو ار باو او پو با او و 


Part No. 


A-1470-783-A 
1-565-316-11 
*3-548-372-00 
*4-371-190-01 
*4-371-191-01 
*4-371-192-01 


*4-380-432-01 
*4-382-051-01 
*4-382-053-01 
4-482-344-21 
4-491-213-22 


Description 


Remark 


COMMANDER ASSY (RM-739) 
CONNECTOR, CONVERSION 

BAG, POLYETHYLENE 

INDIVIDUA CARTON (FOR LIGHT GRAY) 
INDIVIDUAL CARTON (FOR DARK GRAY) 
CUSHION (FRONT) 


BAG, PROTECTION 
CUSHION (LOWER) (ASSY) 
CUSHION (UPPER) (ASSY) 
MANUAL, INSTRUCTION 
INSTRUCTION 


e components identified 
by shading and mark Маге 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


p ———Á————— لن ےچوک‎ < — ai 
Les composants identifies par 


: une trame et une marque A\sont 
: critiques pour la securité. 
Ne les remplacer que par 
· une piece portant le numéro 
| specifie. 





PVM-2530 | 
RM-739 





SON Y. 


SERVICE MANUAL 


SUPPLEMENT 


US Model 
Canadian Model 


Chassis No. SCC-A58A-A 

Serial No. 5,002,401 and later 
Serial No. 5,000,601 and later 
No. 1 


DARK GRAY Serial No. 5,002,401 and later. 
LIGHT GRAY Serial No. 5,000,601 and later. 


INTRODUCTIONS 
1. B, board have been added. 
2. D, UB, Ha and K board have been modified. 


қ. 


РУМ-2530 


ВМ-739 


Т.С. Corp 
10 North Main St 
Wharton NJ 07885 
www.servicemanuals.net 


PVM-2530 PVM-2530 


RM-739 HM. 739 





; ላር; :Added (P | 
ше ړو‎ па ሽ — i ғ I" e 7 8 9 10 11 > 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | _ 22 23 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0441 1551970 7 А 
Š xol ono 
لب‎ | Ë جو سس سس ہت‎ E መ | 01401 155119Т0 (теме comes) 01301 87 piam 
: 7 "m ВІЗИ | 
орао = | = | сета 7 
SYNC e жез š Ь ል I Я m pra] 
PPT С панаван cs Ca سف‎ В š | ne p lean e cis mas 10 maas هه‎ lors | 816-2754 26 садә | 21408 

ti | 84884. +LC445 5849) (21 R493 38498 | 0446 01334 1 orev 5.3 53 33k Ў ik 2k 7 d сё ба 600r $ 3.3 | 01420 ۷ ж 

87 | SE Та й m Q449 Bee | fn гд 4 QI408,1409 01408 0409 $ | ош? ت‎ qs dA "Ié 5 dra e A+ 
| | рр 7 ry | nis x BS 15 407 7 сбу" “ሌን ሴን мәз ge | | 1" ግን)” НЕЕ 
v 9 CN ei eat D кеі 3 "BA 
Jas 0449 7 ЧЫ з» Seng 544. Hi p | [DYNAMIC COLOR 5,6 qu A d d А „| [SAISIR таға 4.4 22 9.4 : 91 
3 Ев poi af CR 4 11 8-5 
Raga ۵٥ + 6802 
: р 410446 8443 EN 0445 | P © 5. | қ 25М175ТР رو‎ т» 
50ሃ ! аз. GA | | УМ. ow 
۰ 3300 ጥን... | TN аб ат! 2SC2785TP УМ SW!) 25027 
| | за Se sp )مس‎ ss | 01404-14406 5 ኛ : P ыа 
0450 +L om (/4#) 5601/4) ۰٠ L2 | ur 25А175ТР (820, | PA, p CH 
i ድረስ Ge ہے‎ Šk 
С2785ТР 50V R454 Q447 | 0454 1346 ም mez ፳፪ Q453 10) [DYNAMIC | (£84) | Ein ይ“ _ Ay) 
80 ve np TT MoscorestP| مه )وو‎ N 17 | “ў 27 GES دوو نت‎ лао qu qe Т | s T - TO 0ا‎ 
т [PEAK ABL 2) | [Pic BUFF | Soo SE SES q 1 ኘሎ 01308 2SC2785TP 
= : 4 LG: | [B- DC! ; 3.3 5,8 01418 | d Ч.) | [УМ BUFF Ми 
+ 5 = Е 3. | | (за) i 8 OH 37 
سے ےو‎ выш ir یس اھ‎ «||. — i | |[[; ا‎ 
Р 4 ; 81407 81406 140 l / . کار‎ В 
ЕЗБЕСІ | | Q 34 02) | DE ره‎ 54 aa a سوک‎ lB mC) 7 " 2 کے‎ Ur aw) I [9139 
1 20 8309 de 313م 3۱م‎ 00 R325 | 0 сағ: 4 3 - 22 Фё a 7 ЕМ і SCH === - | : я 40 
T: ik 8% $380 pe | wee 220 5 а Ез 330 (4%) 3301919) 0417 7 01420 7 | (22) 34 8-4 
d i Me 552 e T гаў СО t 4 ў ES 
| | 305 Je 5.8 CE) 8319 LC | R1330 51 v$ R 01330 = رت‎ EY 20 осим [DY NA: | (DYNAMIC COLOR 17 | ў E A 18 Na 
0 mol mol - 83921. - 6330 - 23051. we as e Vd ји | A eel] VUL PE ZS БЕ М. 196 зы የ088 ы [бай 0140-1403 25АПТӘТР 01407140 2SATITSTP 014,413 25АПТӘТР (1418 25А ШИК 0473 
зоў 474 100 ن0‎ St 1 Š оз ኤጋ | 0306 | 1802 | R320 А azos =ጓቸ | ~ በዘ) Régoic420 + (Ne ~ EF (BUFF 0-12 | [DYNAMIC COLOR 4,7 | [DYNAMIC COLOR 8,101 [DYNAMIC COLOR 5 | Gs) > Тр 
| xi ЈЕ | ШЕЕ © ۲۷00ی‎ Еа 1 ENAN | ۰۷۰۷۰۰۳۷۰۰۶ B 15511910. 
8 | 934 i Y| | Das ЧУ Ei а Мо «ды 2 NJ? (1412 7۴۳٤ 1415 7 01421. 785TP DS 0 % (теме come: | 0470 155] 
і نا | کل‎ Sep — pm š сақ 5 ፁን 0.3 [OYNAMIC COLOR 9) DYNAMIC COLOR 12] LOR 2 | ік f&ogr] 7 0474 04ሽ .472 [BLK BUFF | TO UB-8 
5 .. M са “ዚን... 18 በመጨ” on s меў | 25 ор 01419. 25027 БЕ! s | 
ло ۷ 1. і d an (303 | 01303,1304 (DYNAMIC COLOR 16 0470 ር ና dr" 
| R322 (2) 18yH ምም { ISSII9TD dk | 0475 95 0476 пуат —— ныне SS ЕТІМ 20 
8316 | "e i i 10k | 
302 mm om 5 А | መመ |0401 7 0314 2SC27851P a 5 SA “ሸተ ቲኪ) CD мая 
785ТР 50۷ RV30ll R324 ` C308 -ТІВ نت‎ fot BUFF el 10k | V| 3⁄4 33 16 eae TWEXT 1 ኃት--(22 
IP Le 25 ТР OD dee por QUEM | = — | 0472, À ў 22 ex ве |o s 
[Burr 3] AG 25027 SSTP t 5 474 „476 | (0) буч: 0472 ጊው SE аят} | (а 
piss al rsen تحت‎ ዚዜ DRIVE) 0403 pev 2SC2785TP | ^ ] 
D403,404 >H 560k سپ‎ TIT} 0475 25С2785ТР 
0 1551970 F تو‎ 8 BUFF 
- - ба 
ПЕЙ! | | በር MUR 0126 0104 25С2785ТР і K) че 
TO 08-9---- (43) 5 боў T === - 222 327 > + xl: _ 
Me ae EC 4 26 Q R339 8345 R3462 8347. : Coen зак й 

WES RI 2:8 2SC2785TP R337 — R338 ik 6 2.765 4708 ў 38: R35 H 
41 ro : нўся RIOS == En መ (gure 4| кои) 220 жек IK 
ج8‎ А 2.2k n i өзе Las qui ue 031506 GEIN CONT АМР 7 tes | e. 

215 i | NOT ii + ኙ й 1 à R37 
шыг ې‎ 100k вара be “(с CB 2 a Ë E 
” => 1 8102 ate 4۲۷ сво |+ x እ 229 تسشن‎ 4 0316 25С2785ТР а» a а 
8-0 wo Ў жоо (7 ST wr پل شی‎ Burr? | 558 | ояз 

HU Tk ок | š [NOTCH SW 2,5] rw ap ен 
کرت‎ SEL à ” No ہی‎ ን ኩሙ | ን ከ Lj des | Q 
ج ج ج ی‎ RI85 ik Se " us EDT а] ik ር: 50V Е 
9 Lo. | 1 TT BB SE R352 100 ENS نا‎ т 2502785ТР 25 
T ar و‎ 0324 , 325 — ٣ 
89-11 [poi № ] , où ` Š RI87 Ik 1С301 р 
001,102 T ሎሌ سے 5 5 جج‎ 2SC2785TP 0317 7۶ 
8 0116 ER DYNAMIC PICT [v AMP 2,3 ] (BUFFS) 
PSA I75TP auo « RI88 ዘ | | [ሠን ተሠ ГИ Е = 25 
TALK SW. [8] RI89 8 МЕ 11 Раз [1] | = 
R190. ik 5388 НИЕТТЕ | Qt 
ur ER | በ11 mm — E 
иш ој вео || | naga 0944 TLS-263P| 
8-2 8148 560 MR [ею l.l 8902 100 — 0909 | Q CD Жж 5935 f 
Ds eH ME ተ | г | яе 0 
98-7 و‎ RI Ik "pesi 
19 рв | Í ез 1.1. 093 та 
jo ж, 
ME am ан Е. Fl FEH 59 2ا‎ | + 

[вік TP65 C157 8۱46 ۴ ~ О 9 | D9 TLS-265P 0944 
| m NN 119 E Ер x IT E | 
вак || E) Ф Unsen "+ ot - of Ket Це 5905 SC 5905 کے‎ 510:81 ፊ 
D E — E "TT ва 47k съл - 44.8 8۱47 2.28 | || я | LET ew MB 0655; n 8938 100 Gé) 
sole 0109 0 "reg 7 | ае |.” 17 فیا‎ til ie ور‎ d ЕТЕМ sso 852 D 

М = rë 8144 560(/4w) 15) | - 7) PROG H-I2 د‎ l H-t 0903 E] Y O— jR939 100 cm 9948 

mee [ 8113 228 e KS й 8 0986 (2) dr 

TO get less KT = МЕНЕЕ 5906 [881] 5907 за 8940 0 - (4 

Q لش‎ | o Oo. وه‎ шах S938 ІРІСІ 5539 8941 ۱00 ጎላ 0950 

0 ርን N 370951 А 
8-3 892 Ж 0904 [=] | 1. 5 8942 00 >” 

0۳۵ кие ei ۵ | 09397 E R943 100 کہہے‎ 
4MHz 7 м 5908 [SHP] 5909 нә! (60 کے‎ 0519 H-3 ? i ٩4 
ü ر‎ 
cioe | (969 ваг 100 00 $940 4 
ваз ma оба | ከው п и 20 011. 8944 0 ኅ6- 
- РУ 88[3 100 # በ921 O 
| 0 ፲ Si 4 | РА en [n 8፡15 base mas ve ۹ | 
23 < ተ--ላላሉ 
m | БЕШ) D m 2 
ISSII9TD 0111 RDS.IES-TIB2 Оз 258733 B-20 | k a 34 ИТТИ شا‎ woo | 
| Los à 8.81 _ (ВЗ (SCAN SW [0107 о 2 eH Sm = کہ‎ 
ص802‎ 1 06238|ኮ ° : ° * 6947 100 ሐ" 
በ | d | | М Р 63 " [86 || -- ЧФ 
1 ЈЕ Li | | P 62 || š 3 Res Dasr 
< LLL eL ° Lew 8545 06 Y 
| p 
8999 e 0927 У 60 й 77 0940 0958 | 
P 
552% 8 8 Q 8949 100 کم‎ 
5: H3-5 аа € R920 100 7 у š i 1 ad 
B | 19 9 93 den 58 5943 0959 p 
E SE | na [0990 pPC7BLOSA 097! 252765 سو : چک کچ‎ = о 29,50 ہے‎ 
„оре 0105 DS, Lon PA | ES] | 02 ር вад о o под лау 0980 
OOL са 80 | (109 Qs] የመመ i - === 1% ЧФ 
15У АС : 500v а уз | | መ 4 0931 to 096i 
e S ; он r0 9ዐጩ DITI Rare سه‎ —M E ፳95 100 Н» 
H us QE کک‎ _ ች6 | eT RDSIES-TIB2) 7 0901-908 0909-931 || H 6 (SWITCH) 
ኑላ«ተ6 она 1. вра eb j LPROTECTI bo M ER p 155119 1 263P ዘ-3ያ 8953 100 کے‎ 
H SE | SE + = 6971 Ф (PROTECTOR! ОАЗЕ 19 92) 5981 5982 
“o 8:64. 224 T T | — 8978 ርታ ጋ 08 nas 0963 
: ns | | نے‎ R954 100 n 
پ‎ 0110 8153 2.28 | | H.CENT 45 A 
DA cE وہ‎ E ы; eet || B ) geg 
8-4 0106 | grim شا‎ SCH | or TO L R 3 
(8 ја“ . ў : 
neo ړل ار‎ М с! 1 00 En C124 |t + CIS +]Ci26+ m C128 сш HEB LUS! Sr роза e € | Бо: 5 
( | си H በ58) це 5973 8 
ነነ 2 gn E لا‎ am СШ ЦР HEUS DIC | ECKE 1 | ON 0935-943 0948-965 بت‎ 
| EI VOL 07 
TO GB eto] F 5 29 p 0971 3894 шы ( ۴ 1 | 
QI MUTE 59 1 ( INDICATOR) | i 
Қ +8V በጠ | | 8193 0 2 
Wi | Á a کٹ‎ PCTBOSH VIDEO D/A CONVERT, AUDIO CONVERT E: | КЕ көмө EA 
PC78LO5A ( J 8۷ ° 
25А 175ТР سي‎ У І. REMOCON DECORDER, LAST MEMORY, LED DRIVE, REG на 0981.982 *|' mS d C Toast 
ا‎ у | | 

















— 87 — — 88 — – 89 — 


PVM-2530 


RM-739 





LED DRIVE, REG 
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VIDEO D/A CONVERT, AUDIO CONVERT 
REMOCON DECORDER, LAST MEMORY, 
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РУМ-2530 РУМ-2530 


ВМ-739 RM-739 





14 _ 15 | SCHEMATIC DIAGRAMS 


:Modified 


R154 | METAL OXIDE 


D 4 5 


H83 43 | R993 | CARBON 39K 1/4W>27K 7 


۷ 1/7 
۷ ہ1 


i 


CARBON 10 1/4W—22K 
8230 | CARBON 10K 1/6W22K 


ELECTRICAL PARTS LIST 


B BOARD 


1-123-369-00 
1-124-621-91 
8-719-155-03 
8-729-101-54 


1-249- 435-11 
1-249-431-11 
1-249- 433-11 
1-249- 427-11 





D BOARD 
К 1534 | 1-215-866-51 


METAL OXIDE 0 


DE RD2 





Description 


22K 1۷۷ «٥٧ 30 





3 #4 








UB BOARD 
1-249-434-11 


R 3382 | 1-249-417-11 


CARBON 
CARBON 





H3 BOARD 





1-249-433-11 
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SERVICE MANUAL 


US Model 
Canadian Model 


Serial No. 2,005,001 and later 
Chassis No. SCC-A58A-A 


SUPPLEMENT = 


File this supplement with the service manual. 


Note: This service manual is to be used with the PVM-2530 


with S Video terminal. 


SPECIFICATIONS 
Color system NTSC system Inputs 
Picture tube Trinitron tube VIDEO IN: LINE A/B: BNC connector 


Approx. 63.5 cm picture measured diagonally, 
100-degree deflection, AG Pitch 0.73 mm 


Resolution VTR inputs: 560 TV lines 
RGB inputs: 640 x 200 dots 
(2 000 characters) 
Color temperature 


9300°K (When the NEW DYNAMIC COLOR 


select switch is set to OFF.) 

Frequency response 

10 MHz (-3 to +4 dB, RGB) 

6 MHz (-3 dB, composite video) 
Horizontal linearity 

Less than +5% 
Vertical linearity Less than +5% 
Line pull range Horizontal: +500 Hz 

Vertical: —8 Hz 
Overscan of the picture 

Less than +7% 
Inputreturnloss More than 35 dB up to 4 MHz 


Zooming Within 5% 
Convergence Central area: 
within 1,0 mm 
Periphery: 
within 1,8 mm 
T.C. Corp 
10 North Main St 


Wharton NJ 07885 
www.servicemanuals.net 


MICROFILM 


composite video, 1 Vp-p +6 dB, sync negative, 
75-ohms termination switchable 
VTR: 8-pin connector, 
composite video, 1 Vp-p +6 dB, 
sync negative, 75-ohms terminated 
S VIDEO: 4-pin, mini-DIN 
Y (luminance signal); 1 Vp-p, 75-ohms, 
unbalanced, sync negative 
С (chrominance signal); 
0.286 Vp-p (burst signal), 75-ohms 
AUDIO IN: LINE A/B: Phono jack, 
—5 dBs, high impedance 
VTR: 8-pin connector, —5 dBs, 
high impedance 
AUDIO (for S video): Phono jack, 
—5 dBs, high impedance 
CMPTR 25-pin connector (See “Pin assignment") 


Outputs 
VIDEO OUT: LINE A/B: BNC connector 
AUDIO OUT: LINE A/B: Phono jack 
SPEAKER: 8 ohms (15 W + 15W) 
Power requirements 
120 V AC, 50/60 Hz 
Power consumption 
180 W max 
Dimensions 
Approx. 653 x 508 x 491 mm (w/h/d) 
(252/4 x 20 x 193/в inches) 
Approx. 53 kg (116 Ib 14 oz) 


Supplied accessories 

Remote commander RM-739, with 2 batteries 

(EC designation PB) нынын مھ موس‎ ኬኒ ደ መ: ምምም 1 
ВМОРО adaptor РИД LLL” Ca ዊው) ኝን ት 4 


Optional accessories 
SU-539 TV stand 
50-541 ТУ stand 
SS-X6A speaker system 
APM-X5A speaker system 
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CMPTR connector (25-pin) 10 11 12 13 
Pin assignment 


Go HO © © Oo © © 6 65 © 


fo Ó Ó © 00 12 O የን оо 





18 17 18 18 20 21 22 23 24 25 
Pin No. Signal Signal level 


IBM select High state (5 V): IBM mode 
Low state: 3 Bit TTL 
Audio select High state (5 V or open): Audio inputs from pin 13. 
Low state (less than 0.4 V): Audio inputs from the LINE A/LINE B AUDIO IN jacks or VTR 
connector 


H. sync or composite sync Negative polarity 

When the high state is selected at pin 9: 
1 Vp-p, 75-ohm terminated 

When the low state is selected at pin 9: 
TTL level 


4 Blue input Positive polarity 
When the high state is selected at pin 9: 
Analog signal (0.7 Vp-p, 75-ohm terminated, non sync 


1 Vp-p, 75-ohm terminated, with sync on G-signal) 
When the low state is selected at pin 9: 
Red input Digital signal (TTL level) 


No connection —— 


Analog/digital mode select High state (open): Analog signal (0.7 Vp-p) 
Low state (ground): Digital signal (TTL level) 









Green input 





6 
7 
8 







RGB/NORMAL mode select High state (5 V or open): RGB inputs from a microcomputer 
Low state (ground): Composite video inputs from the LINE A/LINE B VIDEO IN or VTR 


connector 


1 V-sync Negative polarity 
TTL level 


12 Blanking High state (5 V or open): Video inputs from a microcomputer only 
Low state (ground): Composite video input from the LINE A/LINE B VIDEO IN or VTR 
connector 











During the low state, the video signal from the microcomputer is blanked and the 
composite video signal from the LINE A/LINE B VIDEO IN or VTR connector is 
superimposed over the signal from the microcomputer. 













Input level -5 dB (100% modulation), input impedance more than 47 k ohms 



















Positive polarity 
When the high state is selected at pin 1: TTL level 
When the low state is selected at pin 1: Low state (ground) 


cum. бра ее есін AER GSS Ж талығы» ones) 


While the information given is true at the time of printing, small 
| 1 9 25 production changes in the course of our company s policy of 
Microcomputer improvement through research and design might not necessarily 
be indicated In the specifications. We would ask you to check 


High state. = with your appointed Sony dealer if clarification on any point is 








Analog signal | ፦ | 
IBM computer High state Low state | IBM luminance required. 


signal 


Design and specifications subject to chanqe without notice. 
ТТІ 3BIT | 
Low state Low state | Low state 
computer | 
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WARNING !! ATTENTION!! 


AN ISOLATION TRANSFORMER SHOULD BE USED 
DURING ANY SERVICE TO AVOID POSSIBLE SHOCK 
HAZARD, BECAUSE OF LIVE CHASSIS. 


THE CHASSIS OF THIS RECEIVER IS DIRECTLY CON- 


NECTED TO THE AC POWER LINE. 


SAFETY-RELATED COMPONENT WARNING !! 


COMPONENTS IDENTIFIED BY SHADING AND MARK 

ON THE SCHEMATIC DIAGRAMS, EXPLODED 
VIEWS AND IN THE PARTS LIST ARE CRITICAL TO 
SAFE OPERATION. REPLACE THESE COMPONENTS 
WITH SONY PARTS WHOSE PART NUMBERS APPEAR 
AS SHOWN IN THIS MANUAL OR IN SUPPLEMENTS 
PUBLISHED BY SONY. CIRCUIT ADJUSTMENTS 
THAT ARE CRITICAL TO SAFE OPERATION ARE 
IDENTIFIED IN THIS MANUAL. FOLLOW THESE PRO- 
CEDURES WHENEVER CRITICAL COMPONENTS ARE 
REPLACED OR IMPROPER OPERATION IS SUSPECTED. 


AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION 
PROVENANT D'UN CHASSIS SOUS TENSION, UN 
TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT DOIT ETRE 
UTILISÉ LORS DE TOUT DÉPANNAGE. 

LE CHÁSSIS DE CE RÉCEPTEUR EST DIRECTEMENT 
RACCORDE À L'ALIMENTATION SECTEUR. 


ATTENTION AUX COMPOSANTS RELATIFS À LA 
SÉCURITÉ! 


LES COMPOSANTS IDENTIFIÈS PAR UNE TRAME ET 
PAR UNE MARQUE ÁN SUR LES SCHEMAS DE PRINCIPE, 
LES VUES EXPLOSEES ET LES LISTES DE PIECES 
SONT D’UNE IMPORTANCE CRITIQUE POUR LA 
SECURITE DU FONCTIONNEMENT. NE LES ВЕМ- 
PLACER QUE PAR DES COMPOSANTS SONY DONT LE 
NUMERO DE PIECE EST INDIQUE DANS LE PRESENT 
MANUEL OU DANS DES SUPPLEMENTS PUBLIES PAR 
SONY. LES REGLAGES DE CIRCUIT DONT L’IMPOR- 
TANCE EST CRITIQUE POUR LA SECURITE DU 
FONCTIONNEMENT SONT IDENTIFIES DANS LE 
PRESENT MANUEL. SUIVRE CES PROCEDURES LORS 
DE CHAQUE REMPLACEMENT DE COMPOSANTS 
CRITIQUES, OU LORSQU’UN MAUVAIS FONCTIONNE- 
MENT EST SUSPECTE. 
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SAFETY CHECK-OUT 


After correcting the original service problem, 
perform the following safety checks before releasing 
the set to the customer: 


1. Check the area of your repair for unsoldered or 
poorly-soldered connections. Check the entire 
board surface for solder splashes and bridges. 


2. Check the interboard wiring to ensure that no 
wires are “pinched” or contact high-wattage 
resistors. 


3. Check that all control knobs, shields, covers, 
ground straps, and mounting hardware have 
been replaced. Be absolutely certain that you 
have replaced all the insulators. 


4. Look for unauthorized replacement parts, par- 
ticularly transistors, that were installed during а 
previous repair. Point them out to the customer 
and recommend their replacement. 


5. Look for parts which, though functioning, show 
obvious signs of deterioration. Point them out 
to the customer and recommend their replace- 
ment. 


6. Check the line cord for cracks and abrasion. 
Recommend the replacement of any such line 
cord to the customer. 


7. Check the condition of the monopole antenna 
(if any). 
Make sure the end is not broken off, and has 
the plastic cap on it. Point out the danger of 
impalement on a broken antenna to the 
customer, and recommend the antenna’s 
replacement. 


8. Check the B+ and HV to see they are at the 
values specified. Make sure your instruments 
are accurate; be suspicious of your HV meter 
if sets always have low HV. 


9. Check the antenna terminals, metal trim, 
“metallized” knobs, screws, and all other 
exposed metal parts for AC leakage. Check 
leakage as described below. 


To Exposed Metal 
Parts on Set 


AC 
voltmeter 


| | 04 


= Earth Ground 


Fig. A. Using ап AC voltmeter to check AC leakage. 








(US Model only) 


LEAKAGE TEST 


The AC leakage from any exposed metal part to 
earth ground and from all exposed metal parts to any 
exposed metal part having a return to chassis, must 
not exceed 0.5mA (500 microampers). Leakage 
current can be measured by any one of three 
methods. 


l. А commercial leakage tester, such as the 
Simpson 229 or RCA WT-540A. Follow the 
manufacturers’ instructions to use these instru- 
ments. 


2. A battery-operated AC milliammeter. The Data 
Precision 245 digital multimeter is suitable for 
this job. 


3. Measuring the voltage drop across a resistor by 
means of a VOM or battery-operated AC volt- 
meter. The “limit” indication is 0.75 V, so 
analog meters must have an accurate low- 
voltage scale. The Simpson 250 and Sanwa 
SH-63Trd are examples of a passive VOM that 
is suitable. Nearly all battery operated digital 
multimeters that have a 2V AC range are 
suitable. (See Fig. A) 


HOW TO FIND A GOOD EARTH GROUND 


A cold-water pipe is guaranteed earth ground; the 
cover-plate retaining screw on most AC outlet boxes is 
also at earth ground. If the retaining screw is to be 
used as your earth-ground, verify that it is at ground 
by measuring the resistance between it and a cold- 
water pipe with an ohmmeter. The reading should be 
zero Ohms. If a cold-water pipe is not accessible, 
connect а 60-100 watts trouble light (not a neon 
lamp) between the hot side of the receptacle and the 
retaining screw. Try both slots, if necessary, to locate 
the hot side of the line, the lamp should light at 
normal brilliance if the screw is at ground potential. 
(See Fig. B) 


Trouble Light 


v Ohmmeter 
- AC Outlet Box 


Cold-water Pipe 


Fig. B. Checking for earth ground. 
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SECTION 1 


GENERAL 
1-1. LOCATION AND FUNCTION OF PARTS AND CONTROLS 


Front panel 


[1 | RESET key 


H HUE control keys 


H COLOR control keys 


[4] BRIGHT control keys 


D SHARP control keys 


[6] TREBLE control keys 


BASS control keys 


BALANCE control keys 


سس 
ж‏ 
Em‏ 
E‏ 
E‏ 
E‏ 
2 
= 
2 
a‏ 
a‏ 





| 9 | MUTING indicator 
10| STANDBY indicator 


' 11 POWER switch 


12 Remote control detector 


13| CONTROL key 


VOLUME control keys 


15 PICTURE control keys 


16) LINE A indicator 
LINE B indicator 


, 18 VTR indicator 


19) CMPTR indicator 





e Press CONTROL key after power is turned on to light the control keys or indicators. 


The following control keys are effective only when MANUAL CONTROL switch on the rear panel is set to ON. 


[1] RESET key 
Press this key to return to the standard setting. 
e This key is effective only for the control keys on the left. 


[2] HUE control keys 
Press the GRN (green) key to make the skin tones 
greenish or the PUR (purple) key to make it purplish. 


[3] COLOR control keys 
Press the 4- key to make the color intensity vivid or the — 
key to make it pale. 


[4] BRIGHT (brightness) control keys 
Press the -- key to make the picture brighter or the — key 
to make it darker. 


[5] SHARP (sharpness) control keys 
Press the + key to obtain a sharp picture or the — key to 
obtain a less sharp picture. 


[6] TREBLE control keys 
Press the + key to increase the treble (high tone) or the — 
key to decrease it. 


|1| BASS control keys 
Press the + key to increase the bass (low tone) or the — 
key to decrease it. 


BALANCE control keys 
Press the L key to increase the sound volume of the left 
speaker or the R key to increase the sound volume of the 
right speaker. 
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[9] MUTING indicator 
illuminates while the sound is muted. 
е Muting is controlled only by a remote commander. 


STAND BY indicator 
illuminates when the POWER switch is turned off. 


11 POWER switch 

Press this switch to turn the monitor on. 

Press this switch again to turn it off. 

٥ When the monitor is turned on, the settings of the 
monitor are the same as when it was last turned off. 

e For a few seconds after turning on the monitor the color 
of picture may vary because the white balance is 
adjusted at this time. This is not a problem. 


[12] REMOTE control detector 
The beam from the Remote Commander is received here. 


[13] CONTROL key 
Press this key to illuminate the keys and indicators on the 
front panel. 
Press this key again to extinguish them. 


VOLUME control keys 
Press the + key to raise the volume or the — key to lower 
it. 


[15 PICTURE control keys 
Press the + key to make the contrast, color intensity and 
brightness stronger or the — key to make them weaker. 


LINE A indicator 
17] LINE B indicator 
VTR indicator 
CMPTR (computer) indicator 
When the input source is selected, each indicator: 
e Blinks if the indicators and keys excepting input source 
indicators illuminate. 
e |lluminates if they are extinguished. 


Note on the superimposing function 

The PVM-2530 can superimpose the CMPTR input 

source onto the other input source. For this function once 
the CMPTR input source has been selected, both the 
indicator of the CMPTR input source and the indicator of the 
input source selected just before the CMPTR will blink or 
illuminate. 


Key illumination 


For the keys [1 | ћгоџаћ [8], 14 and [15]: 


• While each key is pressed, it blinks, indicating that 


adjustment is going on. 
e During adjustment, if the adjustment value reaches the 
limit, the blinking speed becomes slower. 
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Rear panel 


1 |H CENTER (DIGITAL RGB) 
(horizontal centering) control screw 


| 2 |V HOLD (vertical hold) control screw 


|3 | NEW DYNAMIC COLOR select switch 





|4 | NOTCH select switch 
|5 | DEGAUSS button 


CONTROL select switch 


[1] Н CENTER (DIGITAL RGB) (horizontal centering) |5 DEGAUSS button 
control Push this button for more than 5 seconds to demagnetize 
When the picture of DIGITAL RGB input is distorted the screen. 
horizontally, correct it with this control. (Just a touch may make the screen more magnetized.) 
Wait for 10 minutes or more before activating this button 
[2] У HOLD (vertical hold) control again. 
When the picture rolls vertically, correct it with this 
control. 6] CONTROL select switches 


Normally set to ON. 
3 NEW DYNAMIC COLOR select switch 


Normally set to ON, which makes it possible to obtain REMOTE CONTROL switch 
natural skin tone and "blueish white". Set this switch to ON to control the monitor with a 
Remote Commander. 
(4| NOTCH select switch If this switch is set to OFF, the remote control is not 
Normally set to OFF. possible. 
To eliminate notches forming along the horizontal 
boundary between the colors, set this switch to ON. MANUAL CONTROL switch 


Set this switch to ON to control the monitor manually. 
To make the manual control of the control keys or 
Switches on the front panel impossible, distinguish the 
indicators by pressing the CONTROL key on the front 
panel and set this switch to OFF. 
(However remote control is possible if REMOTE 

T.C. Corp CONTROL switch is set to ON.) 


10 North Main St 
Wharton NJ 07885 
www.servicemanuals.nel 
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Connectors 





[4] LINE A/LINE B 





|1| SYNC ON GREEN select switch 
|2| CMPTR (computer) connector (25-pin, D-sub) 
[3] CONTROL S connectors 


100W МАХ 


75-ohm termination switch 

VIDEO IN connector (BNC type) 
VIDEO OUT connector (BNC type) 
AUDIO UR IN jacks (phono jack) 
AUDIO L/R OUT jacks (phono jack) 


[1] SYNC ON GREEN select switch 
When an RGB input source is connected to CMPTR 
connector, set this switch to: 
ON to synchronize with the sync signal on G-signal. 
OFF to synchronize with H./V. sync signal or composite 
sync signal. 


[2] CMPTR (computer) connector (25-pin, D-sub) 
Connect to a microcomputor with digital or analog RGB 
outputs. 

For the pin assignment, refer to SPECIFICATIONS. 


[3] CONTROL S IN/OUT connectors 
Connect to the CONTROL S connectors of a VTR or 
several monitors. 
It is then possible to control the system with a single 
Remote Commander. 


[4] LINE ALINE B 


VIDEO IN connector (BNC type) 

AUDIO L/R IN jacks (phono jack) 

Connect to the video and audio outputs of a VTR or a 
camera. 


VIDEO OUT connector (BNC type) 

AUDIO L/R OUT jacks (phono jack) 

Loop-through outputs of the IN connector and jacks. 
Connect to the video and audio inputs of another monitor. 


75-ohm termination switch 

When only the VIDEO IN connector is used (nothing is 
connected to the VIDEO OUT connector, set this switch 
to ON. 

When both connectors are used together for a loop- 
through connection), set this switch to OFF. 
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[5] S VIDEO/VTR IN selector 

[6] S VIDEO connector (4-pin, mini-DIN) 
[7] AUDIO UR input jacks (phono jack) 
VTR connector (8-pin) 

[9] SPEAKER UR terminal 

10] AC OUT connector 


[5] S VIDEO/VTR IN selector VTR connector (8-pin) 
To input the video/audio signals from S VIDEO/AUDIO Connect to а VTR with an 8 pin TV connector. 
connectors, set this to S VIDEO. To input the video/audio 
signals from the VTR connector, set this switch to VTR IN. [9] SPEAKER (USE 8 - 169) L/R terminals 
Connect to speakers with 8 to 16 ohms impedance. 


[6] $ VIDEO connector (4-pin, mini-DIN) 


Connect to the VTR with an S VIDEO output connector. AC OUT (120 V, 50/60 Hz, 100 W MAX) connector 
This outlet provides AC power of 100 W max. Only for a 
[7 | AUDIO L/R input jacks (phono jack) connected microcomputer. 


Connect to the audio outputs of a VTR. 
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1-2. SYSTEM CONNECTIONS 


СОММЕСТІМС А VTR 






CMPTR OFF [T) ON 
SYNC ОМ GREEN 


O ооооооооооооо 
999000000000 





© ~ 


CONTROL S 


©) OUT 





O 


ke 


to an audio output (R)| a 












9333 3 رررں ق 0 
ڑ0 НЯ J‏ ههه 






9 

































to an audio output (L) 
to a video output 

to an audio output (R) 
to an audio output (L) 
to a video output 

to an S video output 
to TV connector 


to an audio output (R) 
to an audio output (L) 


Align and insert 
the connector. 


To remove, while 
pressing the 
catches, pull. 


Optional video cable 
VMC-3P or equivalent 





120V 50/60Hz 
100W MAX 


Align and 
insert the 
connector. 


ж If the connected VTR's video output is an RCA phono jack, use 
the supplied BNC-Phono adaptor plug. 
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CONNECTING SEVERAL MONITORS 


A loop-through connection is convenient for monitoring the 
same signal on other monitors. Up to 10 monitors can be 
connected. It is recommended to use a signal distributer 
when several monitors are connected. 





1 z 





2 
መ 
am 












Camera 
adaptor 









First monitor 





| СМРТА oer [TJ oN 










SYNC ON GREEN 
120V 50/66Hz 
09909 99909090 
Cm 


CONTROL 5 


(б) OUT 


00 
0) 










Second monitor 


CMPTR OFF [T] ON 







AC OUT 










SYNC ON GREEN 
120V 50/60Hz 
0000000900000 










© м 


CONTROL S 


© OUT 








00 
[чо (0) 







Last monitor 





AC OUT 













CMPTR OFF ЦО ON 
SYNC ON GREEN 


GË 
9099900090000 
9۰ 


CONTROL 5 


@ OUT 








IN OFF | | | ом OUT 
mr 120۷ 657 
- 100W МАХ 


00 
ған 
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CONTROL S connection 
The following connections allow remote control of several 
monitors and a VTR through a single monitor. 













to CONTROL S 
output 


Input source with 
CONTROL S 
connectors 













CMPTR OFF [TJ oN 
SYNC ON GREEN | 


O ооооооооооооо О 
399099990000 







First monitor 


Remote Commander (== 
supplied with 
the input source 





Second monitor 





Remote Commander f" ===> 


supplied with | 
the РУМ-2030/2530 ] 


CMPTR oer [TJ ON 
SYNC ON GREEN 
О ከው ው ከክ ክሱ T О 
9990020000000 
| CONTROL S 


ER 





Last monitor 































CMPTR OFF ЦО] ом 
SYNC ON GREEN 
9090000000029 
OO 
© n 


CONTROL 5 


2 









to CONTROL S 
input 


Remote 
Commander 
supplied with 











First monitor 














Input source with 
CONTROL S 
connectors 






Remote Commander 324 
supplied with 543 


the input source | | ኣኔ 


Second monitor 









š ግ سف‎ 


SYNG ON GREEN | 
Olsa ٥ o ه٥ وهه ههه‎ | 
099000000009 J 






to CONTROLS 









CMPTR "OFF CIJ GN 
SYNC DN GREE! 


1 


9000000900900 ; 
999900000000 O|: 
| 





Last monitor 





Do not use the following loop connections. 


— 
_ [Example 1 | 


| 
|. . хоз CONTROL S signal flow 




















| Last 
| monitor 


First 
monitor 








=e ч ss 
p 
First | 


onitor || 
| 


IN 








Input source 


m 
IN 


CONNECTING А MICROCOMPUTER 










to an AC input 


AC power cord 





© « 


CONTROL S 


©) our 


For signal to be connected, see “SPECIFICATIONS” on page 17. The power source must be supplied from here. 


Whena microcomputer has only a composite video output 
connector, connect it to the LINE A or LINE B VIDEO IN 


connector. 
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5-1. D BOARD ADJUSTMENT. 


SECTION 5 
CIRCUIT ADJUSTMENTS 


IC1501 


RV1503 


@ 





(Component Side) 
V-ANGLE ADJUSTMENT (RV509) 


Adjust V ANGLE with RV509 


١١ لالا‎ 
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SECTION 6 6-2. BLOCK DIAGRAMS 


DIAGRAMS ^ С | Д ከ ከባ. መጨ. ሀለ 8 ы > | ሠ ሠመመን | 82 | EE и 
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they are seldom required for routine 
service. Some delay should be anticipated 
when ordering these items. 


7-1. PICTURE TUBE 
eBVTP 3X12 7-685-648-79 
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| 7622-205-05 | 

















































































No. Part No. "Description = . .- - - _ Remark | No. Part No. Description - Е Remark 
ae © | Moo A 9escription . - Remark 
101 *1-623-890-11 H5 BOARD . . _ | HO 4-371-176-01 САР, SQUARE (FOR DARK GRAY) 
| 102 *А-1340-936-А 02 BOARD, COMPLETE  — р 4-371-176-11 САР, SQUARE (FOR LIGHT GRAY) 
Кеб | E и Е | 103 А WITCH, А GAUSS 5811 1 111 4-371-181-01 САР (FOR DARK GRAY) 
No. Part No. Description - Remark | №. Part No. Description — w Remark 104 4-381-168-01 BUTTON, DEGAUSSING (FOR DARK GRAY) | 4-371-181-11 САР (FOR LIGHT GRAY) 
| Ж d s SE TUNE M ር 7. LC 097 4-381-168-11 BUTTON, DEGAUSSING (FOR LIGHT GRAY) | 112  *3-670-570-11 SPACER, SUPPORT 
51 %4-313-732-00 CLIP, HINGE, CIRCUIT BOARD . | 61  *1-613-423-11 GA BOARD See жрк dp 105 4-381-167-01 KNOB (B), CONTROL (FOR DARK GRAY) 1] 114 *A-1373-088-A ETE 
32 %А-1345-688-А D BOARD, COMPLETE | 62  3-845-490-00 WASHER NE жы 4-381-167-11 KNOB (В), CONTROL (FOR LIGHT GRAY) 12526-92 RTE 
53 *1-620-767-11 H4 BOARD | 63 *1-620-768-11 H6 BOARD | - د‎ 106 4-381-166-01 KNOB (A), CONTROL (FOR DARK GRAY) | 116 | ; (EI "` | 
05-90 64 %А-1135-476-А В1(В) BOARD, COMPLETE 220000006 4-381-166-11 KNOB (А), CONTROL (FOR LIGHT GRAY) | 11ፐ. X-4374-162-2 COVER ASSY, REAR (FOR DARK GRAY) 118 
65 *1-619-318-11 82 BOARD + a 107 *A-1375-069-A НЗ BOARD, COMPLETE Я | X-4374-162-4 COVER ASSY, REAR (FOR LIGHT GRAY)118 
66 4-302-428-00 HEAD, WASHER, TAPPING SCREW 9 108 4-319-520-11 | SCREW, SPECIAL (+PW4X30) | 118 4-316-003-21 HOLDER, CORD (FOR DARK GRAY) 
; „в s di MEE RED WASHER (DIA.14) ኤጅ 109 4-382-005-11 PANEL, CONTROL (FOR DARK GRAY) | 4-316-003-31 HOLDER, CORD (FOR LIGHT GRAY) 
No. t No. Description | . Remark | №. Part №. Description Remark ы . 68  *A-1373-058-A UB BOARD, COMPLETE ^ — 4-382-005-21 PANEL, CONTROL (FOR LIGHT GRAY) | 119 *3-703-141-00 HOLDER, | 
No. Part №. ተ | | i | CIUS Ее | | о Сағызды 59 4-319-520-11 SCREW, SPECIAL (*P44X30) . | 69  *3-703-353-06 SUPPORT,PC BOARD. | | | 120  *4-1130-631-A B3 "i ہے‎ 
| Х-4374-160-2 BEZEL ASSY (FOR DARK GRAY) 2 | 01 IGNETIZATI Ен ን ት ቢ سی‎ З INI | ; 
X-4374-160-3 BEZEL ASSY (FOR LIGHT GRAY) 2 |. PRING | | iei | j | n УК me s 
2 3-703-083-00 + BV 3X25 | 15  *4-371-629-01 STOPPER, WIRE | | . . 
عو ےت وروی‎ и | 16 306-034-00 - TM 1. س0‎ 
4 1-464-748-11 KEY BOARD UNIT (B) | 1 127-22 — 
5 4-376-980-01 NUT, SPECIAL, CRT J 18  *4-371-182-01 . . . . . . . . . . сна а . 
E 8736-65 "pp ገኘ! *4-371-183-01 The components identified 1 ٢ | tee چو‎ ከ. ہو وت ہم شش‎ 
Js: | 1 nn | and m are by shading and mark Aare = 
E CABINET ASSY (FOR LIGHT GRAY) spiace niy with AR critical for safety 290000 
8 1 „SCREW, SPECIAL (+PW4X30 1-452-032-00 La ےت‎ | Replace only with part E 
Г 5 FELECTION У 1-452-094-00 MAGNET, ROTATABLE DISK; 15MM f P i | uu | number specified. | ይ HE 
1 1-45 Х-4306-312-0 PERMAI ! OY ASSY, CONVERGENCE Les composants identifies pa i | | 1 ውን ር ው ው... ር መ 
š eg 1.1 д» *4-369-234-01 HOLDER, HV CABLE ane et Br de marque Asont Sal | 4 Les composants identifies par T 
12  *A-1330-784-A ር BOARD, COMPLETE | 26 3-703-003-00 SPACER, DY critiques pour la sécurité. TOS .- ፐር.ር6ዌ ፡ a pros Dc n 72 
ይ | Ne les remplacer que par | جم ارگ‎ ) | critiques pour ді 
une piece portant le numéro | 10 North Main St | | Ne les | remnp lacer ን eT E 
| www.servicemanuals.nel а 
45 | — 46 — ہے رھ ہب‎ 
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81 SECTION 8 
NS Te x Ref.No. Part No. Description Remark |Ref No. Part No. Description о. Ref.No. Part No. Description Remark [Ref.No. Part No. Description Remark 
e components identified ታታ ያሇ  ፡ 0 سس‎ M 810 %1-566-055-11 PIN, CONNECTOR 3P | C137 1-124-443-00 ELECT . 100MF 20% 10ү С335 1-102-887-00 CERAMIC  47፻፻ 5% 50፪ - | ር1403 1-102-129-00 CERAMIC О0.01МР 10% 0 
by shading and mark „аге SIRE PIE о "0000 +087 811 *1-566-054-11 PIN, CONNECTOR 2P | C138 1-124-443-00 ELECT  100MF 20% 10V C401 1-123-330-00 ELECT 22MF 20% 16у | С1404 1-123-318-00 ELECT ОЗЕ - 20 њу 
critical for safety. E ዓሚ 812 *1-566-059-11 PIN, CONNECTOR 7P | C139 1-123-356-00 ELECT Im 20% 16у C402 1-124-360-00 ELECT 1000MF . 20% 16 | . | 
Replace only with part شس شر تر‎ ы Ro. COILS 813 *1-566-054-11 PIN, CONNECTOR 2P | С140 1-124-443-00 7 100МЕ 209 10у 403 1-102-125-00 CERAMIC 0.0047MF 10% 50у | TRIMMER 
number specified. * All variable and adjustable resistors - . MMH : mH, ሀዘ : pH 814 %1-566-063-11 PIN, CONNECTOR 11Р | €141 1-123-356-00 ELECT ТОМЕ == 20% 16V C404  1-123-447-00 ELECT | 0.22MF ` 20% 50۷ | | 1 5 
DEE have characteristic curve B, unless | | ў | CV401 1-141-147-ХХ САР, TRIMMER | 
Les composants identifies par otherwise noted. В15 %1-508-765-00 3P PLUG (М) | С142 1-102-074-00 CERAMIC 0. б01МЕ | 105. 50V С405 1-102-129-00 CERAMIC 0.01МҒ 10% 50у | | Е 
une Meet ие re O: В16 %1-566-059-11 РІМ, CONNECTOR 7P | С143 1-108-618-91 MYLAR 0.0022MF 10X 100 C406 1-123-447-00 ELECT 0.22MF 20% 50у | DIODE ` 
critiques pour 1а sécurité. CAPACITORS ې ون و‎ 07۳ 817  *1-566-063-11 PIN, CONNECTOR 11Р | C144 1-108-618-91 MYLAR 0.00220 10% 100V C407 1-123-356-00 ELECT 10МЕ 20% 16у | ЗЕ 
Ne les remplacer que par + МЕ : ДЕ, PF : рр ne components identified by P€ in this manual have 818 %1-566-059-11 PIN, CONNECTOR 7P | С145 1-119-354-00 ELECT 330MF 10۷ C409 1-102-945-00 CERAMIC ВРЕ 0.5РЕ 50у | 0101  8-719-109-95 DIODE RD6.8ES-B 
une piece portant le numéro oe _ been carefully factory-selected for each set in order to 819  *1-566-062-11 PIN, CONNECTOR 10Р | С146 1-124-446-11 ELECT 47МҒ 20% 10ү C410 1-102-074-00 CERAMIC 0.001MF 10% 50V | 0102 8-719-109-95 DIODE RD6.8ES-B | 
specifie, | When indicating parts Бу refer- ‘Satisfy regulations regarding X-ray radiation. Should _ | Я ሽሽ E | 0103 8-719-911-19 DIODE 155,192: . ...: 
| ence number, please include | ^ replacement be required, replace only with the value B20  *1-566-054-11 PIN, CONNECTOR 2P - | CM7  1-119-354-00 ELECT 330MF | 10ү С411 1-123-379-00 ELECT 0.47МҒ 20% 50у | 0104 8-719-101-39 DIODE 803.6፻-12 ы DS “ы و‎ 
the board name originally used. 821 *1-566-054-11. РІМ, CONNECTOR 2P. | C148 1-124-443-00 ELECT 10006 =.. 20% 10у C412 1-123-379-00 ELECT 0.47MF 20% 50у | 0105 — 8-719-511-40 DIODE 51ሃ840 
| Gren f 822 *1-508-784-00 1P PLUG. | C149 1-101-006-00 CERAMIC 0.047MF 50۷ C413 1-123-330-00 ELECT 22MF 20% 17 | 
x 7 | HN | Dus 823 %1-508-784-00 ІР PLUG | C150  1-101-006-00 CERAMIC 0.047MF 50V C414 1-124-284-00 ELECT 19 20% ٧ | 0106 8-719-200-02 DIODE 10Е2 
Ref.No. Part No. Description - Remark |Ref.No. Part No. Description B24 %1-508-784-00 ІР PLUG dp 1-124-443-00 ELECT 100МЕ 20% 10۷ C416 1-123-381-00 ELECT 2.2MF 20% 50V | 0107 8-719-110-83 DIODE RD36ES-B2 | 
*A-1130-631-A 83 BOARD, COMPLETE - ከ1365 1-249-441-11 CARBON 100K 5% 1⁄4W CAPACITOR . | C152 1-124-443-00 ELECT 100MF 20% 7 C418 1-123-318-00 ELECT 33MF 20% 16ү 8-719 DIODE 155119 - 
ААА | А1366 1-247-887-00 CARBON 220K 5% 4٧ | жағы . | C153 1-101-006-00 CERAMIC 0.047МҒ 50V C419  1-124-463-00 ELECT ` 0.1МҒ 20% 7 0110 8-719-911-19 DIODE 155119 ` 
| | 81375 1-249-441-11 © CARBON 100K 5% 1⁄4W С101 1-124-446-11 ELECT © 477 - 20% 10у | C154 1-101-006-00 CERAMIC . 67 50۷ C420 1-124-963-11 ELECT ` 33MF 20% 16ү pue 
CONNECTOR | R1376 :1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/4М C102 1-101-006-00 CERAMIC 0.047MF 50V | C155 1-102-074-00 CERAMIC 0.001MF 10% 50ሃ C421  1-124-477-11 ELECT 47MF 20% 7 0111 8-719-109-85 DIODE RDS.lES-B2 .- . 
1 ай | ۸1377 1-249-413-11 CARBON 470 55 ٧۷ С103 1-101-006-00 CERAMIC O.047MF 50у - | C156 1-101-006-00 CERAMIC 0.047MF 50۷ (423 1-102-942-00 CERAMIC 5PF 0.5PF 50V 0118 8-719-109-91 DIODE RD6.2ES-B Ke 
831 *1-566-055-11 PIN, CONNECTOR JP — | ای‎ ке (104 1-124-471-00 ELECT 1000 209% 63у | EE _ | 0120 8-719-110-34 DIODE RD13ES-B 
B32  *1-566-057-11 РІМ, CONNECTOR Ep ` | 81451 1-249-434-11 CARBON 27K 5% ۷ C105 1-108-845-00 MYLAR 0.047MF 10% 50ሃ | C157  1-101-006-00 CERAMIC 0.047MF 50у C440 1-123-356-00 ELECT LOMF 20%  16V | D126 8-719-109-91 DIODE RD6.2ES-B 
833 *1-566-056-11 PIN, CONNECTOR Ap ` | #1452 1-249-429-11 CARBON 100 5% 1۷ ИЄ bc Se | C158 1-101-006-00 CERAMIC 0.047MF 50۷ C441 1-124-270-11 ELECT 0.47MF 20% 50፣ | 0129  8-719-109-91 DIODE RD6.2ES-B 
834. >1-566-056-11 PIN, CONNECTOR Ap ‚| 21453 1-249-405-11 CARBON 100 5% 1/4W C106 1-102-963-00 CERAMIC 33PF ^. 5% 50V | C159  1-101-006-00 CERAMIC 0.047MF 50V C442 1-124-477-11 ELECT OAM гож 7 | 
B35  *1-566-054-11 PIN, CONNECTOR 2P | R1454 1-249-441-11 CARBON 100K 5% 1⁄4W C107  1-102-963-00 CERAMIC 33PF 5% 50у | С160  1-102-129-00 CERAMIC 0.01MF 10% 50У C443 1-123-381-00 ELECT 1 2,2MF 20% - 50V 0131  8-719-109-91 DIODE RD6.2ES-B 
| ` | R1456 1-249-415-11 CARBON 680 5% 1⁄4W C108 1-102-978-00 CERAMIC 220PF 5% 50у | 60161 1-102-129-00 CERAMIC 0.01MF 10% 50У C444 1-102-129-00 CERAMIC 0.01MF “109; 50у 0132 8-719-109-91 ‘DIODE RD6.2ES-B 
۷ | | 81457 1-249-415-11 CARBON 680 5% 1⁄4W С110 1-102-038-00 CERAMIC ..  0.001MF 500۷ | C162 1-108-837-00 MYLAR 0.01MF 10% 50У C445 1-124-478-11 ELECT ` LOOMF 20% 25ү 29 8-719-911-19 DIODE 155119 
С1451 1-123-330-00 ELECT . - 22МЕ 20% 16у | R1458 1-249-414-11 CARBON 560 5% 1/4W I ON | | C163- 1-123-356-00 ELECT 10MF 20% 16ү C446 1-123-379-00 ELECT 00 20% ۷ 0403: 8-719-911-19 DIODE 155119 
C1452 1-102-963-00 CERAMIC ` 33PF 5% 50у | R1459 1-249-419-11 CARBON 1.5К 5% 1⁄4W 60111  1-108-837-00 MYLAR 0.01MF 10% 50ሃ | Cl65  1-124-443-00 ELECT 100MF 20% 10у C447 1-102-973-00 CERAMIC 100pF ` 5X - 50V- u а ЕЕ 
С1453 1-123-330-00 ELECT . 22MF 20% 16V | R1460 1-249-436-11 CARBON 39K 5X 1⁄4W C112  1-126-105-11 | ELECT 1000MF 20% 35¥ | C170. 1-123-356-00 ELECT 10MF 20% 16۷ С1301 1-123-330-00 ELECT 22MF - 20% 16۷ 0404 8-719- 911- 19. DIODE 155119 
1456 1-136-153-00 FILM. 0.01ዞ፻ 5% 50у | R1461 1-215-448-00 CARBON 13K 5% - 1/4ዘ «C113  1-123-356-00 ELECT 10MF 20% 16. | C301 1-123-356-00 ELECT ТОМЕ 20% 16у 1302 1-124-963-11 ELECT 0 20%  16V 0441 8-719-911-19 DIODE 9 
C1457 1-124-477-11 ELECT 47MF 20% 16V | C114 1-124-360-00 ELECT 1000MF 20% 16٣ | n ل8‎ 0443 8-719-911-19 : DIODE 155119 
| #1462 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1⁄4W C115 1-108-837-00 MYLAR 0.01MF 10% 7 | C302 1-102-961-00 CERAMIC 27PF 55 50V C1303 1-123-380-00 ELECT IMF 20% 50у | D444 8-719-911-19- DIODE 155119 
C1458 1-102-129-00 CERAMIC 0.01MF 10% 80ሃ | R1473 1-215-483-00 CARBON 3905 5X 1⁄4W ; ሽ | C303 1-123-356-00 ELECT LOMF 20% 16V C1304 1-101-006-00 CERAMIC 0.047МҒ ..- БОМ € D445. 8-719-911-19 DIODE 155119 
(1459 1-136-165-00 FILM 0.1МЕ 5% 50V | ۸1474 1-249-441-11 CARBON 100K 5% ۷ C116  1-124-444-00 ELECT ^^ 220MF 20% 10ү | С304 1-102-971-00 CERAMIC 82PF 5% 50у С1305 1-106-367-00 MYLAR 0.01МҒ 10% 100ү. | 
C1461 1-136-153-00 FILM 0.01MF 5% 50у | R1476 1-215-483-00 CARBON 390K 5% 1/4W 6117 1-102-038-00 CERAMIC 0.001MF 500V | C305 1-102-971-00 CERAMIC 82PF 5% 50V C1306 1-102-971-00 CERAMIC 82PF 5% 7 0470  8-719-911-19 DIODE 155119 
C1468 1-124-477-1] ELECT 47MF 20% 16V | R1477 1-249-441-11 CARBON 100K 5X  1/4W C118 1-123-360-00 ELECT 100MF 20% 50у | C306 1-123-380-00 ELECT IMF 20% 50у 1307 1-124-284-00 ELECT 10MF 20% 16ሃ 0471 8-719-911-19 DIODE 155119 
C1469 1-102-129-00 CERAMIC 0.01MF 10% 50V | C119 1-123-356-00 ELECT 10МЕ 20% 50ү | on, | 0472 8-719-911-19 DIODE 155119 
| ۸1478 1-249-405-11 CARBON 100 5% ٧۷ C120 1-123-356-00 ELECT 10MF 20% 50ሃ | C307 1-123-380-00 ELECT 1МЕ 20% 50ሃ ር1308 1-101-006-00 CERAMIC 0.0470 .:(0 50V 0473 8-719-911-19 DIODE 155119 
(1472 1-124-477-11 ELECT 47MF 20% ۷ | ۸۱47۶9 1-249-422-11 CARBON 2.7K 5% ۷ | C308 1-102-978-00 CERAMIC 220PF 5% 50V C1309 1-102-129-00 CERAMIC  0.01МЕ 10% ۷ 0474 8-719-911-19 DIODE 155119 
С1473 1-102-129-00 CERAMIC 0.01MF 10% 50у | А1480 1-249-418-11 CARBON 1.2K 5% 1⁄4W C121 1-123-318-00 ELECT 33MF 20% 16۷ | C311 1-123-330-00 ELECT 22МЕ 20% 16у 1310 1-124-477-11 ELECT: 47МЕ 20% 16V . Baa - 
C1476 1-102-973-00 CERAMIC 100РЕ 5X 50у | А1481 1-249-401-11 CARBON 47 58 1/44 С122 1-123-356-00 ELECT 10МЕ 20% 16۷ | С312 1-102-971-00 CERAMIC 82PF 5% 50у C1311 1-123-356-00 ELECT. - 10МЕ = - 20% 17 0475: 8-719-911-19 DIODE 155119 
C1477 1-124-477-11 ELECT 47MF 20% 16 | 81482 1-249-441-11 CARBON 100K 5% 1/4м C123 1-101-006-00 CERAMIC 0.047МЕ 50у | C316 1-102-858-00 CERAMIC 10РЕ 0.5РЕ ۷ C1330 1-123-369-00 ELECT Am ^. 20% 50ү 01301 8-719-911-19 DIODE 155119 
1 | m C124 1-123-380-00 ELECT 1MF 20% 50V | P | 8 LM 01302 8-719-911-19 DIODE 155119 
Ic | 81483 1-249-434-11 CARBON 2K 5% 1/.. ۔‎ C125 1-123-380-00 ELECT 1MF 20% 50ሃ | C317 1-102-858-00 CERAMIC 10PF 0.5РЕ 50ү 61331 1-124-621-11 ELECT . - 33008 ` 20%. 7 01303 8-719-911-19 DIODE 155119 
E | R1484 1-249-429-11 CARBON. 10K 5% 1/ዝ —..- | C318  1-123-380-00 ELECT IMF 20% 50у 1333 1-108-617-91 MYLAR ор 0ء‎ 10% 100ሃ 01304 8-719-911-19 DIODE 155119 
101451 8-759-140-53 IC UPD40538C | R1489 1-249-425-11 CARBON 4.7K 5% 1/4W C126 1-123-380-00 ELECT AMP. > 20% 50у = C320 - 1-123-356-00 ELECT ТОМЕ 20% ^ 16V С1336 1-108-618-91 MYLAR- 0.0022MF 10% 100у Е. СЕ 
| | R1490 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1⁄4W C127 1-123-380-00 ELECT IMF 20% 50У | C321 1-102-888-00 CERAMIC 150PF L 5% 50у ር1338 1-124-478-11 ELECT ` 100MF 20% 25у 01330 8-719-102-14 “DIODE 8024፻- (2 
COIL - | А1491 1-249-401-11 CARBON 47 5% 1⁄4W C128 1-123-380-00 ELECT AME. 208 - 50V | C324 1-101-006-00 CERAMIC = O.047MF ^ ^ - 50 (1339 1-124-120-11 ELECT 220MF 20% 16ү 01331 8-719-911-19 DIODE 155119. 
ЖЕ T E AS | | , С129 1-101-006-00 CERAMIC 0.047MF | 507 | ን s оо 7” 01332 8-719-109-85 DIODE RD5.1ES-B2 
11451 1-408-409-00 INDUCTOR  1OUH | R1492 1-249-405-11 CARBON ` 100. 5% 1/44 C130 1-101-006-00 CERAMIC onm 50\ | C325 1-102-973-00 CERAMIC C1340 1-123-380-00 ELECT 1МЕ 20% 50У 01401 8-719-911-19 DIODE 155119 
1 di | R1493 1-249-441-11 CARBON 100K 58 1/4M "C PM T ' ር 5 | 0326. 1-123-380-00 ELECT ` C1341 1-123-380-00 ELECT 1МЕ 20% 0۷ 01402 8-719-911-19 DIODE 155119 
TRANSISTOR | ۸1494 1-249-434-11 CARBON 27K 5% . 1/4M C131 1-123-380-00 ELECT ` IMF o 20% ።. 50ү | C327  1-102-820-00 CERAMIC - C1342 1-108-630-91 MYLAR 0.022MF 10% 100ሃ | 
| | 81495 1-249-429-11 CARBON 10K 5% ۷ C132  1-123-380-00 ELECT МЕ 2: “20% : -50ነ | C329 1-102-971-00 CERAMIC Fo C1343 1-136-165-00 FILM 0.1MF 5% 50V DELAY LINE 
01451 8-729-178-54 TRANSISTOR. 25С2785 | 81496 1-249-421-11. CARBON 2.2٨ 5% 1/۹۷ ር133 1-123-380-00 ELECT ` IMF. 20% =: SOV | C330 1-102-971-00 CERAMIC ^ 32768 (1344 1-102-973-00 CERAMIC LOOPF 5% 50у مس سم بب پر‎ 
01452 8-729-178-54 ТЮАМ515Т08.25С2785.. | | C134 1-123-380-00 ELECT: IMF 20% ` 50V | | Ж ۶ ИЕ "773 0,301 1-415-280-00 DELAY LINE (1H) 
Q1453 8-729-178-54 TRANSISTOR 25C2785 | А1497 1-249-418-11 CARBON 1.2K 5% 1/4W C135 1-123-379-00 ELECT -  0.47MF 20%. 50۷ | C331 1-123-356-00 ELECT ` C1345 1-106-359-00 MYLAR — 0.0047МЕ 105 100V DL302A 1-415-530-11 DELAY LINE, Y 
01457 8-729-117-54 TRANSISTOR 25А1175 | 81498 1-249-434-11 CARBON 27 5% 1/4W | C332 1-101-006-00 CERAMIC C1401 1-102-074-00 CERAMIC -= 0.001MF ^ 105... 50ሃ [1 3028 1-415-531-11 DELAY LINE, Y 
01458 8-729-117-54 TRANSISTOR 5 | ۸1499 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/4۷ )136 1-101-006-00 CERAMIC 0.047MF 50у | С333 1-123-356-00 ELECT C1402 1-124-477-11 ELECT ` AMF 204 ۰ 16 749 се е 
01459 8-729-117-54 TRANSISTOR 5 سس سے سس سک‎ ea ieee 
01460 8-729-178-54 TRANSISTOR 25C2785 | | 
01461 ہوا چو‎ TRANSISTOR 5 | *А-1135-476-А 81 (В) BOARD, COMPLETE Se 
01462 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 | RS de کي‎ яя | | 
01463 8-729-117-54 TRANSISTOR 2SA1175 | (INCLUDING B2 BOARD) by shading апа. mark 47 
| | CONNECTOR critical for safety. 
4 ` | ጭም 2 , 2а м,  ыае Replace only with part 
Q1464 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 | لت ا‎ 
01465 8-729-117-54 TRANSISTOR 5 | Bl %1-566-057-11 PIN, CONNECTOR 88... и .:  .: . . . . . .: . سس تا‎ x 
01466 8-729-178-54 TRANSISTOR 25C2785 | 82 *1-566-057-11 PIN, CONNECTOR 5P ddd TT Les 0 denti figs Se 
01467 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 | B3 *1-566-055-11 PIN, CONNECTOR 3P une trame et une marque /Asont 
| | | 84 ።*]-566-056-11 PIN, CONNECTOR Ap Î SE pour Та ее 
RESISTOR | B5  #1-566-054-11 PIN, CONNECTOR 2P Ne Jess 1758013652. Que par 
| T une piece portant le numéro 
81361 1-249-425-11 CARBON 4.7K 5% 1⁄4W | 86 — *1-566-055-11 PIN, CONNECTOR 3P S 
R1362 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W | 87 *1-566-056-11 PIN, CONNECTOR АР 
81363 1-249-401-11 CARBON | 47 5% ۷ |B8 %1-566-054-11 PIN, CONNECTOR 8 
81364 1-249-433-11 CARBON 22K 5% 1⁄4W | 89 *]-508-766-00 Ap PLUG (M) 
— 48 — — 49 — ees 


Ref.No. Part No. 


IC101 


IC 


8-759-105-89 


1С102 8-759-102-12 
IC103A.8-759-102-28 
ІСІ04 8-759-182-43 
ІС105 8-759-104-05 


ІСІ06 8-759-207-07 


IC107 


8-759-207-07 


 1ር108ልፀ8-759-108-05 
16109 8-759-171-05 
16110 8-759-140-66 


10301 8-759-913-11 IC СХ20125 
1С401 8-758-480-00 ІС СХ848 "X 
IC13014,8-759-171-12 ІС UPC7812H ` 

JACK 
2201 %1-564-529-11 CONNECTOR, BOARD TO BOARD 5P 

COIL 
L101  1-407-708-00 INDUCTOR 180UH 
L102 1-407-708-00 INDUCTOR 180UH 
(103  1-408-618-00 INDUCTOR 180UH 
1104  1-408-618-00 INDUCTOR 180UH 
L105 1-408-618-00 INDUCTOR 180UH 
(106  1-408-618-00 INDUCTOR 180UH 
1301 1-408-412-00 INDUCTOR 18UH 
1302 1-407-571-00 COIL, VARIABLE 22UH 
(303 1-408-412-00 INDUCTOR 18UH 
(304  1-408-411-00 INDUCTOR 15UH 
(306 1-408-417-00 INDUCTOR 47UH 
(307 1-408-412-00 INDUCTOR 18UH 
L308 1-409-193-00 COIL 3.58MHZ TRAP 
L310 1-407-695-00 INDUCTOR 15UH 
L401  1-408-592-11 INDUCTOR 1 ,2ሀዘ 
1402 1-408-592-11 INDUCTOR 1.2UH 
[404 1-408-592-11 INDUCTOR 1.2UH 
L1330 1-408-236-00 INDUCTOR 2.7ММН 
11331 1-407-364-00 COIL, SPOOK CHOKE 3.3UH 

TRANSISTOR 
0101 8-729-117-54 TRANSISTOR 2541175 
0102 8-729-117-54 TRANSISTOR 2541175 
0103 8-729-178-54 TRANSISTOR 2562785 
0104 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 
0105 8-729-178-54 TRANSISTOR 25ር2785 
0106 8-729-117-54 TRANSISTOR 2541175 
0107 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 
0108 8-729-178-54 TRANSISTOR 25ር2785 
0109  8-729-178-54 TRANSISTOR 25С2785 - 
0110 4.8-729-101-54 TRANSISTOR 25A1175TP-F 
0111 8-729-117-54 TRANSISTOR 2541175 
0112 8-729-178-54 TRANSISTOR 25ር2785 


Description 


IC UPD7508HCU-222 
IC UPD6250C 
IC UPD6326C 
IC UPD8243C 
IC UPD6325C 


IC TD62381P 

IC 0623816 - 

ІС UPC7BLOSA ` ` 
ІС UPC7805H 

IC UPD4066BC 


Remark |Ref.No. 


መ ٢ سا‎ — — и — — اخس ہے‎ 


Part No. 
0113 8-729-113-32 
0115 8-729-900-36 
0116 8-729-117-54 
0117 8-729-178-54 
0301 8-729-178-54 
1302 8-729-178-54 
0303 8-729-178-54 
0304 8-729-117-54 
0305 8-729-117-54 
0306 8-729-178-54 
0307 8-729-178-54 
0308 8-729-178-54 
0309 8-729-178-54 
0313 8-729-1 78-54 
0314 8-729-1 78-54 
0315 8-729-900-36 
0316 8-729-178-54 
0317 8-729-117-54 
0318 8-729-178-54 
0322 8-729-600-12 
0323 8-729-600-12 
0324 8-729-1 /8-54 
0325 8-729-178-54 
0326 8-729-178-54 
0327 8-729-178-54 
0328 8-729-178-54 
0329 8-729-117-54 
0440 ል8-729-101-36 
0441 8-729-117-54 
0442 8-729-178-54 
0443 8-729-178-54 
0444 8-729-117-54 
0445 8-729-117-54 
0446 8-729-178-54 
0447 8-729-178-54 
0448 8-729-178-54 
0449 8-729-117-54 
0450 8-729-178-54 
0451 8-729-117-54 
0452 8-729-178-54 
0453 8-729-117-54 
0454 8-729-117-54 
0470 8-729-117-54 
0471 8-729-178-54 
0472 8-729-178-54 
0473 8-729-178-54 
0474 8-729-178-54 
0475 8-729-178-54 
0476 8-729-1 78-54 
01301 8-729-178-54 
01302 8-729-117-54 
01303 8-729-178-54 
01304 8-729-178-54 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


Description 


258733 


DTCl24ES 


25A1175 
25C2785 
25С2785 


2SC2785 
25С2785 
25А1175 
25А1175 
25С2785 


25С2785 
25С2785 
25С2785 
25С2785 
25С2785 


DTC124ES 


2SC2785 
2SA1175 
2SC2785 
2 SK108 


2 SK108 
25C2785 
2502785 
2502785 
2562785 


2502785 
2541175 


25С2785ТР-Н. 


25A1175 
25С2785 


25С2785 
25А1175 
25А1175 
25С2785 
25С2785 


25С2785 
2541175 
25С2785 
25А1175 
25С2785 


25А1175 
25А1175 
25А1175 
25С2785 
25С2785 


25С2785 
25С2785 
25С2785 
25С2785 
25С2785 


2541175 
2562785 
2562785 


РУМ-2530 


RM-739 


Remark 


The components identified 
by shading and mark A\are 
critical for safety. 
Replace only with part 


number specified. 


EE a Ес 


Les composants identifiés par 


une trame et une marque 


critiques 


Ne 


une piece portant 


A\sont - 


la sécurité 


les remplacer que par 





le numéro | 


PVM-2530 


RM-739 


. Part No. 


8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-729-117-54 


8-729-117-54 
8-729-178-54 
8-729-117-54 


8-729-117-54 


8-729-117-54 


729-117-54 
729-117-54 
729-117-54 
729-117-54 
729-117-54 


729-117-54 
729-117-54 
729-117-54 
729-117-54 
729-117-54 


729-117-54 
729-117-54 
729-117-54 
729-117-54 
729-117-54 


729-117-54 
729-117-54 
729-117-54 
729-178-54 
729-117-54 


729-600-12 


8- 
8- 
8- 
8- 
8- 
ER 
8- 
8- 
8- 
8- 
8- 
8- 
8- 
8- 
8- 
8- 
8- 
8- 
8- 
8- 
8- 
8-729-178-54 


Description 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


RESISTOR 


1-249-395-11 
1-249-395-11 
1-249-441-11 
1-249-441-11 
1-249-404-00 


1-249-413-11 
1-249-421-11 
1-249-433-11 
1-249-433-11 
1-249-465-11 


1-249-437-11 
1-249-427-11 
1-249-421-11 
1-249-421-11 
1-249-425-11 


49-414-11 
9-429-11 


4 
ዳባ лоо 11 
+ жа 
4 


AUTE JU 


1-2 
1-2 
1-2 
1-249-441-11 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 


CARDONA 
میں‎ ٢١/٦۹ 


CARBON 


2SC2785 
2SC2785 
2SC2785 
25С2785 
25А1175 


25А1175 
25С2785 
25А1175 
2 5 
2 5А1175 


25А1175 
25А1175 
25А1175 
25А1175 
2SA1175 


2SA1175 
2SA1175 
2SA1175 
2SA1175 
2SA1175 


2SA1175 
2SA1175 
2SA1175 
2SA1175 
2SA1175 


2SA1175 
2SA1175 
2SA1175 
25С2785 
2541175 


2SK108 
25С2785 


15 
15 
100К 
100K 
82 


470 
2.2K 
22K 
22K 
47K 


47K 

6.8K 
2.2K 
2.2K 
4.7К 


560 
10K 
10K 


100K 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4ዘ 
1/44 


1/44 
1/44 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/44 
1/48 
1/4ህ 


1/4W 


Remark |Ref.No. 


R120 
R121 
R122 
R123 
R124 


R125 
R126 
R128 
8129 
R130 


R131 
R132 
R133 
R134 
R135 


R136 
R137 
R138 
R140 
R141 


R142 
R143 
R144 
R145 
R146 


R147 
R148 
R149 
R150 
R151 


R152 
R153 
R154 
R155 
R156 


R157 
R158 
R159 
R160 
R161 


R162 
R163 
R164 
R165 
R166 


R167 
R168 
R171 
R172 
R173 


R176 


D177 
Ki} 


R178 
R179 


— ጨጨጨ مد‎ — ጨመ —  — سا‎ መ — — — — هټس — — سه سم مسوم — — — — ل‎ — —JV ل‎ —H سم‎ — —V P — ہہ — یي — — مس سے —— يس‎ ge, re ни 


Part No. 


1-249-382-11 
1-247-739-11 
1-249-389-11 
1-249-424-11 
1-249-469-11 


1-249-433-11 
1-249-435-11 
1-249-405-11 
1-249-421-11 
1-247-706-11 


1-249-417-11 
1-249-417-11 
1-249-421-11 
1-249-421-11 
1-249-421-11 


1-249-421-11 
1-249-421-11 
1-249-421-11 
1-249-421-11 
1-249-421-11 


1-249-421-11 
1-249-421-11 
1-247-710-11 
1-249-421-11 
1-249-421-11 


1-249-421-11 
1-249-414-11 
1-247-883-00 
1-249-422-11 
1-249-424-11 


1-249-421-11 
1-249-421-11 
1-249-421-11 
1-249-421-11 
1-247-717-11 


1-249-397-11 
1-249-397-11 
1-249-397-11 
1-249-397-11 
1-249-397-11 


1-249-397-11 
1-249-397-11 
1-249-397-11 
1-249-397-11 
1-249-397-11 


1-249-397-11 
1-249-397-11 
1-249-397-11 
1-249-397-11 
1-249-397-11 


Description 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
С А RBON 
CARBON 
CARBON 


1/4۷ F 
1/2۷ F 
1/44 F 
1/44 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4ዘ 
1/44 


1/4۷ 
1/4W 
1/4W 
1/4ዘ 
1/4ዘ 


1/4W 
1/58 
1/4ዝ 
174W 


Remark 


Ref №. 


R180 
R181 
R182 
R183 
R184 


R185 
R186 
R187 
R188 
R189 


R190 
R191 
R192 
R193 
R194 


R195 
R196 
R198 
R199 
R301 


R302 
R303 
R304 
R305 
R306 


R307 
R308 
R309 
R310 
R311 


R312 
R313 
R314 
R315 
R316 


R317 
R318 
R319 
R320 
R321 


R322 
R323 
R324 
R325 
R326 


R327 
R328 
R329 
R330 
R331 


R333 
R334 
R335 


Part No. 


1-249-421-11 
1-249-421-11 
1-249-421-11 
1-249-433-11 
1-249-437-11 


1-249-417-11 
1-249-417-11 
1-249-417-11 
1-249-417-11 
1-249-417-11 


1-249-417-11 
1-249-417-11 
1-247-717-11 
1-249-425-11 
1-249-405-11 


1-249-441-11 
1-249-405-11 
1-249-433-11 
1-249-437-11 
1-249-411-11 


1-249-408-11 
1-249-417-11 
1-249-414-11 
1-215-426-00 
1-249-413-11 


1-249-438-11 
1-215-452-00 
1-249-417-11 
1-249-425-11 
1-249-412-11 


1-215-456-00 
1-249-438-11 
1-249-413-11 
1-249-413-11 
1-249-413-11 


1-249-422-11 
1-249-415-11 
1-247-711-11 
1-249-415-11 
1-249-415-11 


1-249-403-11 
1-249-418-11 
1-249-409-11 
1-249-409-11 
1-249-421-11 


1-249-415-11 
1-249-411-11 
1-249-415-11 
1-249-437-11 
1-249-433-11 


1-249-409-11 
1-249-409-11 
1-249-417-11 


Description 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 


1/4۷ 
1/4۸ 
174۷ 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4۷ 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/44 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4ዘ 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 


Remark |Ref.No. 


መናፍ 53 > 


— یس‎ መመ — ብ — о — о  — — — — مس — — — اس — — — —— ما — ام — — — — — — — سن — — — — — — — — — ننس — — — — — — — — — ہے‎ | መጠ — — V — —  — — 


R336 
R337 
R338 
R339 
R340 


R341 
R342 
R343 
R344 
R345 


R346 
R347 
R348 
R349 
R351 


R352 
R353 
R354 
R355 
R357 


R358 
R359 
R360 
R381 
R382 


R383 
R384 
R385 
R386 
R387 


R388 
R389 
R390 
R391 
R392 


R393 
R394 
R401 
R402 
R403 


R404 
R405 
R407 
R409 
R410 


R411 
R412 
R413 
R414 
R415 


R416 
R418 
R419 


Part No. 


1-249-417-11 
1-249-417-11 
1-249-409-11 
1-249-417-11 
1-249-417-11 


1-249-441-11 
1-249-441-11 
1-249-429-11 
1-249-441-11 
1-249-419-11 


1-249-422-11 
1-247-895-00 
1-215-432-00 
1-215-487-00 
1-215-489-00 


1-249-405-11 
1-249-423-11 
1-249-417-11 
1-249-433-11 
1-249-416-11 


1-249-424-11 
1-249-413-11 
1-249-418-11 
1-249-417-11 
1-247-826-00 


1-215-430-00 
1-249-419-11 
1-249-434-11 
1-249-432-11 
1-249-413-11 


1-249-417-11 
1-249-416-11 
1-247-822-00 
1-249-411-11 
1-249-405-11 


1-249-405-11 
1-249-405-11 
1-249-405-11 
1-249-412-11 
1-249-433-11 


1-249-416-11 
1-247-706-11 
1-249-409-11 
1-249-409-11 
1-249-429-11 


1-249-429-11 
1-249-405-11 
1-249-409-11 
1-247-704-11 
1-247-704-11 


1-247-704-11 
1-249-405-11 
1-215-493-00 


Description 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 


PVM-2530 


RM-739 


Remark 


PVM-2530 


RM-739 


A ጨዉ ጨ ኤሪ ላሠ 


. Part No. 


1-247-725-11 
1-247-162-00 
1-247-725-11 
1-247-172-00 
1-249-432-11 


1-247-725-11 
1-247-704-11 
1-249-421-11 
1-249-423-11 
1-249-437-11 


1-249-435-11 
1-215-460-00 
1-249-426-11 
1-249-441-11 
1-249-411-11 


1-249-416-11 
1-249-409-11 
1-249-424-11 
1-249-429-11 
1-249-423-11 


1-249-423-11 
1-249-460-11 
1-247-713-11 
1-249-417-11 
1-249-417-11 


1-249-409-11 
1-249-425-11 
1-249-425-11 
1-249-435-11 
1-249-409-11 


1-249-409-11 
1-215-438-00 
1-249-409-11 
1-249-441-11 
1-247-891-00 


1-249-429-11 
1-249-417-11 
1-247-887-00 
1-249-427-11 
1-249-417-11 


1-249-429-11 
1-249-417-11 
1-249-405-11 
1-249-433-11 
1-249-429-11 


1-249-430-11 
1-215-434-00 
1-249-421-11 
1-249-429-11 
1-249-441-11 


1-247-719-11 
1-249-441-11 
1-249-433-11 

1-247-704-11 


Description 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


ሙ VUE 


1/4 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4ዘ 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4ዘ 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4ዘ 
1/4ዘ 
1/4ዘ 
1/4ዘ 


1/4ዘ 
1/44 
1/4W 
1/4W 
1/4۷ 


1/4ዘ 
1/44 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/44 
1/44 
1/44 
1/4ዘ 
1/4ዘ 


1/44 
1/44 
1/4ዘ 
1/4ዘ 
1/4W 


1/4W 
1 /4ህ 
]/4ህ 
1/4W 


—— — «ке rs  —  — Y Pr — F  — cei — — سي‎ —  — њи مس‎ о с مت‎ ч” مت‎ ње о ns مت‎ L. — — — روم — رن مس پوت‎ шш — مت سم‎ | መ — H — re — —Y — اس — — س‎ 


Remark |Ref.No. 


R1302 
R1303 
R1304 
R1305 
R1306 


R1307 
R1308 
R1309 
R1310 
R1311 


R1312 
R1313 
R1314 
R1315 
R1316 


R1317 
R1318 
R1319 
R1320 
R1321 


R1322 
R1323 
R1324 
R1325 


R1327 
R1328 
R1329 
R1330 
R1331 


R1332 
R1333 
R1334 
R1335 
R1336 


R1337 
R1338 
R1339 
R1340 
R1341 


R1342 
R1343 
R1344 
R1345 
R1346 


R1347 
R1348 
R1349 


81350. 1-215-471-91 


R1401 
R1402 


DIAN? 
ГАА тым 


R1404 


Part No. 


1-249-431-11 
1-249-430-11 
1-247-881-00 
1-247-887-00 
1-247-887-00 


1-249-433-11 
1-249-429-11 
1-249-433-11 
1-249-433-11 
1-249-417-11 


1-249-429-11 
1-249-429-11 
1-249-434-11 
1-249-424-11 
1-249-409-11 


1-249-433-11 
1-249-419-11 
1-249-411-11 
1-249-405-11 
1-249-421-11 


1-249-421-11 
1-247-891-00 
1-247-891-00 
1-249-417-11 


 ጸ1326ሒ 1-216-349-51 


1-249-401-11 
1-249-401-11 
1-249-401-11 
1-249-435-11 
1-249-431-11 


1-249-433-11 
1-249-427-11 
1-249-421-11 
1-249-405-11 
1-249-429-11 


1-249-429-11 
1-247-710-11 
1-249-413-11 
1-249-409-11 
1-249-411-11 


1-247-710-11 
1-249-424-11 
1-249-437-11 
1-215-491-00 
1-202-730-00 


1-249-422-11 
1-249-409-11 
1-249-423-11 
1-249-423-11 


1-249-423-11 








Description 

CARBON 15K 5% 1/4ዝ 
CARBON к 5% 1/4W 
CARBON 120K 5% 1/4W 
CARBON 220K 5% 1/4W 
CARBON 220K 5% 1/4W 
CARBON 22K 5% 1/4W 
CARBON 10K 5% 1/4W 
CARBON 22K 55 1/4W 
CARBON 22K 5% 1/4W 
CARBON 1K 5% 1/4W 
CARBON 10K 5% 1/4W 
CARBON 10K 5% 1/4W 
CARBON 27K 5% 1/4W 
CARBON 3.9K 5% 1/44 
CARBON 220 5% 1/44 
CARBON 22K 5% 1/4W 
CARBON 1.5K 5% 1/4۷ 
CARBON 30 5% 1/4W 
CARBON 100 5% 1/۹۷ 
CARBON 2.2K 5% 1/44 
САВВОМ 2.2K 5% 1/4W 
CARBON 330K 5% 1/4W 
CARBON 330K 5% 1/4W 
CARBON IK 5% 1/44 
METAL OXIDE 1 5% 1и F 
CARBON 47 5% 1/44 
CARBON 47 5% 1/4W 
CARBON 47 5% 1/4W 
CARBON 33K 5% 1/4ዘ 
CARBON 15K 5% 1/4W 
CARBON 22% 55 1/۹۷ 
CARBON 6.8K 5% 1/4W 
CARBON 2.2K 5% 1/4W 
CARBON 100 5% 1/4W 
CARBON 10K 5% 1/4W 
CARBON 10K 5% 1/4۷ 
CARBON 560 5% 1/44 
CARBON 470 5% 1/4W 
CARBON 220 5% 1/4W 
CARBON 330 5% 1/4W 
CARBON 560 5% 1/4W 
CARBON 3.9Қ 5% 1/4۷ 
CARBON 47K 5% 1/4۷ 
CARBON 820K 5% 1/4W 
SOL ID 8.2M 10% 1/2W 
CARBON 2./K 5% 1/4ዘ 
CARBON 220 5% 1/44 
‚ CARBON 3.3К 5% 1/44 
METAL 120K 1% 1/6W 
CARBO RE SS 1/44 
CARBON 3.3К 5% 1/۹۷ 
CARBON 3.3 - 5 1/4W 
CARBON 3.3K 5% 1/4W 


The components identified 
by shading and mark /እ ۶۴ 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifies par 


une trame et une marque /Asont 
critiques pour la sécurité. : 
Ne les remplacer que раг š 
une piece portant le numéro 
specifie. 


Remark 


Ref №. 


R1405 
R1406 
R1407 
R1408 
R1409 


R1410 
R1411 
R1412 
R1413 
R1414 


R1415 
R1416 
R1417 
R1418 
R1419 


R1420 
R1421 
R1422 
R1423 
R1424 


R1425 
R1426 
R1427 
R1428 
R1429 


R1430 
R1431 
R1432 
R1433 


RV301 
RV401 
RV402 
RV403 
RV471 


RV472 

RV1401 
RV1402 
RV1403 


T301 


Х101 
Х401 


Part Мо. Description 
1-249-418-11 CARBON 1.2К 
1-249-417-11 CARBON 1K 
1-249-417-11 CARBON 1K 
1-249-405-11 CARBON 100 
1-249-405-11 CARBON 100 
1-249-405-11 CARBON 100 
1-215-409-00 METAL 330 
1-249-417-11 CARBON 1K 
1-214-727-00 METAL 820 
1-214-727-00 METAL 820 
1-247-838-00 CARBON 2K 
1-249-417-11 CARBON 1K 
1-215-409-00 METAL 330 
1-215-409-00 METAL 330 
1-215-409-00 METAL 330 
1-215-409-00 METAL 330 
1-249-418-11 CARBON 1.2K 
1-249-429-11 CARBON 10K 
1-249-423-11 CARBON 3.3K 
1-249-436-11 CARBON 39K 
1-249-432-11 CARBON 18K 
1-249-421-11 CARBON 2.2K 
1-249-421-11 CARBON 2.2K 
1-249-416-11 CARBON 820 
1-215-421-00 METAL 1፪ 
1-215-432-00 METAL 3K 
1-249-429-11 CARBON 10K 
1-249-429-11 CARBON 10K 
1-249-441-11 CARBON 100K 
VARIABLE RESISTOR 
1-228-718-00 RES, ADJ, CERAMIC 
1-228-724-00 RES, ADJ, CERAMIC 
1-228-724-00 RES, ADJ, CERAMIC 
1-228-724-00 RES, ADJ, CERAMIC 
1-228-724-00 RES, ADJ, CERAMIC 
1-228-724-00 RES, ADJ, CERAMIC 
1-228-719-00 RES, ADJ, CERAMIC 
1-228-719-00 RES, ADJ, CERAMIC 
1-228-724-00 RES, ADJ, CERAMIC 
TRANSFORMER 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


1/4W 
1/4W 
174W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/6W 
1/4۷۷ 
1/4۷ 
1/4۷۷ 


1/4W 
1/4W 
1/6W 
1/6W 
1/6W 


1/6W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/44 
1/4W 
1/6W 


1/6W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


330 
10K 
10K 
10K 
10K 


10K 
470 
470 
10K 


1-425-786-00  TRANSFORMER,BANDPASS (BPT) 


CRYSTAL 


1-567-192-11 


OSCILLATOR, CERAMIC 
1-527-722-00 OSCILLATOR, CRYSTAL 


Remark |Ref.No. Part No. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


6309 
6310 
C313 
C314 
C315 


C322 
C323 


DL 303 
DL 304 


P201 


Q310 
0311 
0312 
0319 
0320 


0321 


R361 
R362 
R363 
R364 
R365 


R366 
R367 
R368 
R369 
R370 


R371 
R372 
R373 
R374 
R375 


R376 
R377 
R378 
R379 
R380 


*1-619-318-11 


Description 


B2 BOARD 


* k k k k k k k 


CAPACITOR 


1-101-006-00 
1-123-318-00 
1-126-101-11 
1-102-963-00 
1-126-101-11 


1-102-971-00 
1-126-101-11 


CERAMIC 
ELECT 
ELECT 
CERAMIC 
ELECT 


CERAMIC 
ELECT 


DELAY LINE 


1-415-509-11 
1-415-509-11 


DELAY LINE 
DELAY LINE 


CONNECTOR 


*1-562-516-11 


PVM-2530 


RM-739 


0.04 7MF 
33MF 
LOOMF 
33PF 
LOOMF 


82 PF 
100MF 


20% 
20% 
5% 

20% 


5% 
20% 


CONNECTOR, BOARD TO BOARD 5P 


TRANSISTOR 


8-729-178-54 
8-729-117-54 
8-729-117-54 
8-729-117-54 
8-729-178-54 


8-729-178-54 


TRANSISTOR 25С2785 
TRANSISTOR 25A1175 
TRANSISTOR 25A1175 
TRANSISTOR 2541175 
TRANSISTOR 25С2785 


TRANSISTOR 85 


RESISTOR 


1-249-424-11 
1-249-433-11 
1-249-421-11 
1-249-417-11 
1-249-417-11 


1-249-418-11 
1-249-417-11 
1-249-417-11 
1-249-417-11 
1-249-421-11 


1-249-417-11 
1-249-420-11 
1-249-421-11 
1-249-414-11 
1-249-419-11 


1-249-412-11 
1-249-412-11 
1-249-421-11 
1-249-435-11 
1-249-431-11 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


T.C. Corp 


10 North Main St 
Wharton NJ 07885 
WWWw.Servicemanuals.net 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


1/4۷ 
1/44 
1/44 
174W 
174W 


174۷ 
1/4۷ 
1/4W 
1/4۷ 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4ዘ 
1/44 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/44 
1/40 


Remark 


50ሃ 
16ሃ 
10ү 
50у 
10у 


50V 
10V 


PVM-2530 





RM-739 
Ref.No. Part №. Description Remark |Ref.No. Part No. Description Remark 
осте. GL LLL vores Spe РИ ccr] se oe bas, e Шы 
*1-619-285-11 F BOARD | 1603 А.1-448-755-11 TRANSFORMER, POWER ^ . 
پو و پر و پر و او‎ | . 
| THERMISTOR 
CAPACITOR | : 
EEE À |THP6014.1-806-214-21 THERMISTOR (POSITIVE) 
` C601 À.1-136-346-11 FILM 0.22MF 20% 125ү | THP602A. 1-800-686-42 THERMISTOR (POSITIVE) ` 
(602 4.1-136-346-11 FILM 0.22MF 20% 1257 | 
C603 A. 1-162-578-51 CERAMIC 0.004 ۴ 20% 400ү kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk* 
604 À.1-162-578-51 CERAMIC 0.0047MF 20% 400V 
605 1-162-578-00 CERAMIC 0.00470 20% 7 %1-613-423-11 GA BOARD 
kkkkkkkk 
С606 1-162-578-00 CERAMIC 0.0047МЕ 20% 400V 
C607 1-125-295-00 ELECT(BLOCK) 7 20% 200% CAPACITOR 
C608 1-125-295-00 ELECT(BLOCK) 560MF ` 20% 20901 
_ C611 A.1-162-578-51 CERAMIC 0.0047МҒ 20% 400 | C652 1-136-103-00 FILM 0.1MF 5% 200V 
- 0612 №.1-162-578-51 CERAMIC 0.00470۳ 20% 400V ] C654 1-136-103-00 FILM 0.1MF 5% 200V 
C655 1-136-131-00 FILM 0.12MF 5% 400V 
DIODE C656 1-162-578-00 CERAMIC 0.0047MF 20% 400V 
C671 1-136-120-00 FILM 0.22МЕ 5% 400V 
D601 8-719-911-55 DIODE U05G 
D602 8-719-911-55 DIODE 6 ےم‎ C672 1-162-318-11 CERAMIC 0.001MF 10% 500V 
0603 A.8-719-938-40 DIODE SIBOl-02TPl ` C673 1-162-318-11 CERAMIC 0.001MF 10% 500V 
C675 1-162-318-11 CERAMIC 0.001MF 10% 500V 
CONNECTOR C677 1-162-318-11 CERAMIC 0.001MF 10% 500V 
C680 1-102-030-00 CERAMIC 330PF 10% 500V 
Fl *1-508-765-00 3P PLUG (M) 
C681 1-102-030-00 CERAMIC 330PF 10% 500V 


F2 *1-566-063-11 PIN, CONNECTOR 11P 
F3 *1-508-765-00 ЗР 

F4 *1-508-765-00 3P PLUG (M) 

F5 *1-508-784-00 ІР PLUG 


PLUG (М) 
DIODE 


0651 8-719-302-11 DIODE RM2CSS 
0652 8-719-918-77 DIODE 6 
0653 8-719-302-11 DIODE RM2CSS 
0654 8-719-918-77 DIODE V19G 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
F6 *1-506-371-00 2P PLUG (L) | 
F7 *1-508-765-00 3P PLUG (M) | 
F8 *1-506-348-XX 4P PLUG | 
F9 *1-508-784-00 ІР PLUG | 
F10 *1-506-348-XX 3P PLUG (L) | CONNECTOR 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

! 

| 


Fil *1-508-784-00 ІР PLUG G4 *1-508-765-00 3P PLUG (M) 


FUSE COIL 
F601 4.1-532-627-11. FUSE, GLASS TUBE 7A/125V 77 (7 90. - 


| | L651 1-425-612-00 COIL, ARE-CORE 
1-533-190-11 CLIP, FUSE; F601 


(652 1-425-612-00 COIL, ARE-CORE 
L660 1-425-612-0060 COIL, ARE-CORE 
COIL L661  1-425-612-00 COIL, ARE-CORE 


(601 1-407-780-00 COIL, SPOOK CHOKE TRANSISTOR 


RESISTOR 0651 A.8-729-905-49 TRANSISTOR 25C3163-T - 
__ iii + > SE et 4-374-104-01 HOLDER, TR; Q651 
601 ቁ..15202-718፡91 ET 10300 ووو‎ ii 4-374-108-01 SPACER, MICA; Q651 
2 R602 A.1-202-723-91 SOLID RLM: LOR >: N | 0652 A.8-729-905-49 TRANSISTOR 2503163- | doe 
R603 1-244-923-00  CARBON 120K 5% 1/2W 4-374-104-01 HOLDER, TR; Q652 
R604 1-244-923-00 CARBON 120K 5% 1/2W 
4-374-108-01 SPACER, MICA; 0652 
RELAY 


š RESISTOR 
` К(6014,1-515-579-11 RELAY 
R651  1-215-926-00 METAL OXIDE 33K 5% 3W F 
R652 1-215-926-00 METAL OXIDE 33K 5% 3W F 
R653 1-202-846-00 SOLID 470K 10%  1/2W 

9655 1-206-439-00 METAL OXIDE І 5% 2M F 
А656 1-206-439-00 METAL OXIDE 1 5% 2W F 


TRANSFORMER 


T601 A.1-421-730-11 IFT 
7602 ^.1-421-730-11 [ЕТ 


The components identified 
by shading and mark A\are 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifies par 
une trame et une marque /Asont - 
critiques pour la securité 
Ne les remplacer que par : 
une piece portant le numéro | 
specifie. | 





PVM-2530 


The components identified 
by shading and mark Aare 


critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


RM-739 
Ref No. Part №. Description Remark |Ref.No. Part No. Description Remark 
кет No, rart №. 0056 ፲ፀ8፤፲ ዐክ T ئگ لنٹ مت شس‎ Remark 
R660 1-202-846-00 SOLID 470K 10% ٧ | L654 1-407-365-00 COIL, CHOKE 
R662 А.1-207-451-11 WIREWOUND 0.1 10% 1 | 1655 1-407-364-00 COIL, SPOOK CHOKE 3.3UH 
| 1656 1-459-406-00 COIL (WITH CORE) 
TRANSFORMER | (657 1-408-225-00 INDUCTOR 3.3UH 
| 1658  1-407-365-00 COIL, CHOKE 
T651 A.1-421-695-11 СОТ | 
T652 A.1-421-710-11 PRT | 1659 1-407-780-00 COIL, SPOOK CHOKE 
| (662 1-407-720-00 CHOKE COIL 
X او او او لو او چاو‎ e eco ار او او‎ ecce او‎ eoe eee چو اد او‎ К КК КК КЖ АКК АК КК КК جار ارہ جار سارہ جار ہار جار‎ КК | 
| RESISTOR 
*1-613-424-11 GB BOARD | 
پو و پو پو پو پو پا‎ | R657 A.1-206-700-61 METAL OXIDE 33K 5% 2W F 
| R658 A.1-246-987-11 CARBON 47 5x 1/84 F 
*3-701-946-22 LABEL, FUSE | R659 À.1-246-987-11 CARBON 47 5% 1/8W F 
| R661 A.1-202-653-15 SOLID 2.201 5% 1/2W 
CAPACITOR | 
d | TRANSFORMER 
C656 1-106-367-00 MYLAR 0.01MF 10% 100V | — 
C658 1-124-125-91 ELECT 22MF 20% 25ү | T653 А.1-421-894-11 PIT 
C659 1-129-710-00 FILM 0.0047MF 10% 630V | 
C660 1-129-710-00 FILM 0.004 JMF 10% 630V [Akkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
C661  1-136-240-11 FILM 0.014MF 5% IKV | 
| *A-1330-784-A C BOARD, COMPLETE 
C662 A.1-125-294-11 ELECT(BLOCK) 560MF 20% 1۷ | шада КККК К 
С663 1-162-318-11 CERAMIC 0.001MF 10€ 500V | 
C664 1-162-318-11 CERAMIC 0.001МҒ 10% 500у | 1-526-644-71 SOCKET, CRT 
C665 A.1-123-338-51 ELECT 2200MF 20% 25ү | 4-812-554-00 WASHER 
С666 A.1-123-324-51 ELECT 1000MF 20% 16ү | CONNECTOR 
| 
C667 1-162-318-11 CERAMIC 0.001MF 10% 500V | C1 A.*1-506-371-21 2P PLUG (L) 
C668 1-162-318-11 CERAMIC 0.001MF 10% 500V | £2 *1-566-054-11 PIN, CONNECTOR 2P 
C669 A.1-123-877-51 ELECT 470MF 20% 35V | C3 *1-566-055-11 PIN, CONNECTOR 3P 
C670 А,1-123-877-51 ELECT 470MF 20% 35V | C5 *1-566-061-11 PIN, CONNECTOR Op 
C682 1-101-006-00 CERAMIC 0.04 7MF 50ү | С6 *1-566-054-11 РІМ, CONNECTOR 2P 
| 
C684 1-124-791-11 ELECT 1ዞዞ 205 50ሃ | 67 *1-508-768-00 6P PLUG 
| C8 *1-508-784-00 ІР PLUG 
DIODE | 
| CAPACITOR 
0655 8-719-300-09 DIODE CTU-24S | 
*41-347-706-00 HEAT SINK (TR); 0655 | C701 1-162-115-00 CERAMIC 330PF 10% 2KV 
0656 A.8-719-301-09 DIODE CTL-125 | С702 1-129-779-00 FILM 0.022MF 20% 1፤ሃ 
0657 8-719-982-04 DIODE ERB81-004 | C703 1-123-383-00 ELECT 4, 7MF 20% 100V 
0658 A.8-719-301-09 DIODE ር.-125 | C704 1-123-948-00 ELECT 22MF 20% 250V 
| C705 1-106-387-00 MYLAR 0.1MF 10% 200у 
0659 A.8-719-301-09 DIODE ርፐ[-125 | 
0661 8-719-982-04 DIODE ERB81-004 | C706 1-106-387-00 MYLAR 0.1MF 10% 200V 
| C707  1-102-116-00 CERAMIC 680PF 10% 50у 
FUSE | С708 1-102-116-00 CERAMIC 680PF 10% 50V 
= > | С709 1-102-116-00 CERAMIC 680PF 10% 50V 
F651 A.1-532-593-11 FUSE, GLASS TUBE 1.6A/125V | C710 1-102-115-00 CERAMIC 560PF 10% 50у 
| 
CONNECTOR | C711 1-123-356-00 ELECT 10МЕ 20% 25ү 
Шеф” | С712 1-102-115-00 CERAMIC 560PF 10% 50у 
65 *1-508-765-00 3P PLUG (М) | C713 1-102-116-00 CERAMIC 680PF 10% 50у 
| С714 1-123-321-00 ELECT 220MF 20% 16ሃ 
MODULE | C715 1-102-125-00 CERAMIC 0.0047MF 10% 50у 
| 
IC651A.1-235-445-11 MODULE, POWER (DM-21) | C718 1-102-125-00 CERAMIC 0.0047MF 10% 5۷ 
| C723 1-108-634-81 MYLAR 0.047MF 10% 100V 
COIL | C753 1-102-971-00 CERAMIC 82PF 5% 50V. 
й. | (754 1-108-617-91 MYLAR 0.0018МЕ 10% 100V 
(653 1-407-780-00 COIL, SPOOK CHOKE | C755 1-123-356-00 ELECT 10MF 20% 25\ 


Les composants identifiés par 


une trame et une marque /Asont 
critiques pour la sécurité. 
Ne les remplacer que par 
une piece portant le numero 
specifie. 





ቁ —‏ کے 


PVM-2530 


RM-739 


Ref №. 


C756 
C757 
C758 
C759 
C760 


C762 
C763 
C764 
C765 
C766 


D701 
D702 
D703 
D704 
D705 


D706 
D707 
D708 
D709 
D710 


D711 
D712 
D713 
0751 
0752 


1701 
(702 
1703 
L704 
L705 


(706 
L707 
L721 
L751 


Q701 
Q702 
Q703 
Q704 
Q705 


Q706 
0707 
0708 
0709 
0710 


0712 
0714 


0715 


0716 


Part Мо. 


1-106-367-00 
1-106-367-00 
1-102-963-00 
1-102-963-00 
1-108-614-91 


1-106-367-00 
1-123-356-00 
1-106-220-00 
1-123-380-00 
1-124-122-11 


Description 


MYLAR 
MYLAR 
CERAMIC 
CERAMIC 
MYLAR 


MYLAR 
ELECT 
MYLAR 
ELECT 
ELECT 


DIODE 


8-719-911-19 
8-719-911-19 
8-719-911-19 
8-719-911-19 
8-719-911-19 


-719-911-19 
-719-911-19 
-719-911-19 
-719-911-19 
-719-901-83 


-719-901-83 
-719-901-83 
-719-901-83 
-719-911-19 
-719-911-19 


DIODE 1SS119 
DIODE 155119 
DIODE 1SS119 
DIODE 155119 
0100Е 155119 


155119 
155119 
155119 
155119 
15583 


DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 


DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 


1SS83 
1SS83 
1SS83 
1SS119 
1SS119 


COIL 


1-407-701-00 
1-407-708-00 
1-407-706-00 
1-407-694-00 
1-407-696-00 


1-407-709-00 
1-407-695-00 
1-408-413-00 
1-408-399-00 


INDUCTOR 
INDUCTOR 
INDUCTOR 
INDUCTOR 
INDUCTOR 


INDUCTOR 
INDUCTOR 
INDUCTOR 
INDUCTOR 


TRANSISTOR 


8-729-326-11 
8-729-178-54 
8-729-200-17 
8-729-326-11 
8-729-178-54 


8-729-200-17 
8-729-200-17 
8-729-326-11 
8-729-178-54 
8-729-255-12 


8-729-255-12 
8-729-200-17 


H 729 200 17 


8- 729- 200-17 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 


0.01MF 
0.01MF 
33PF 
33PF 
0.001MF 


0.01MF 
10MF 
0.1MF 
1MF 
100MF 


47UH 
180UH 
120UH 
12UH 
18UH 


220UH 
15UH 
22UH 
1,5ሀዘ 


25С2611 
25С2785 
25А1091 
25С2611 
2SC2785 


2541091 
2 SA1091 
25С2611 
25С2785 
25С2551 


25С2551 
2 1 


TRANSISTOR De 
سی‎ + 


i4 MR 


2SA1091 


10% 
10% 
5% 
5% 
10% 


10% 
20% 
10% 
20% 
20% 


Remark |Ref.No. Part No. 


100V 
100у 
SOV 
50у 
100у 


100ү 
50V 
100у 
50ሃ 
50V 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


25С2785 
25С2785 
25С2785 
250774 

25С2785 


258740 


250774-3 


0.22 
470K 
330K 
47K 

470K 


1.2M 
220K 
ІК 


Description 
0751 8-729-178-54 TRANSISTOR 
0752 8-729-178-54 TRANSISTOR 
0753 8-729-178-54 TRANSISTOR 
0754 8-729-177-43 TRANSISTOR 
0755 8-729-178-54 TRANSISTOR 
0756 8-729-374-02 TRANSISTOR 
0757 A.8-729-177-42 TRANSISTOR 
RESISTOR 
R701 A. 1-212-352-61 METAL OXIDE 
8702 1-202-846-00 SOLID 
8703 1-202-844-00 SOLID 
8704 1-202-815-11 SOLID 
8705 1-202-846-00 SOLID 
8706 1-202-720-00 SOLID 
А707 1-202-842-11 SOLID 
В708 1-202-818-00 SOLID 
R709 1-202-818-00 SOLID 
R710 1-202-818-00 SOLID 
R711 1-202-549-00 SOLID 
А712 1-202-543-00 SOLID 
8713 1-216-486-00 METAL OXIDE 
А714 1-249-409-11 CARBON 
А715 1-249-429-11 CARBON 
А716 1-216-486-00 METAL OXIDE 
8717 1-249-409-11 CARBON 
R720 1-216-486-00 METAL OXIDE 
R721 1-249-409-11 CARBON 
А722 1-249-405-11 CARBON 
#723 1-247-700-11 CARBON 
R724 1-249-405-11 CARBON 
R725 1-249-429-11 CARBON 
R726 1-249-408-11 CARBON 
8727 1-249-429-11 CARBON 
R728 1-249-408-11 CARBON 
R729 1-249-441-11 CARBON 
R730 1-215-402-00 CARBON 
R731 1-247-719-11 CARBON 
R732 1-247-719-11 CARBON 
А733 1-247-719-11 CARBON 
8734 1-247-715-11 CARBON 
А735 1-246-476-00 CARBON 
А736  1-246-476-00 CARBON 
8737 1-249-441-11 CARBON 
8739 1-247-881-00 CARBON 
R740 A.1-215-902-51 METAL OXIDE 
R741 1-249-438-11 CARBON 
6742 1-247-725-11 CARBON 
8743 1-247-725-11 CARBON 
R744 1-247-725-11 CARBON 
R745 A.1-247-713-51 CARBON 
R746 4. 1-215-879-51 METAL 0 
6747 1-247-725-11 CARBON 


Remark 


F 


ማሽ “ገገ 


nu Bu "пл 


The components identified 
by shading and mark Ж аге 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifies par 
une trame et une marque ÁN 


sont 
critiques pour la securite. 
Ne les remplacer que par 
une pièce portant le numero 
specifie. 





PVM-2530 


RM-739 
Ref.No. Part No. Description Remark |Ref.No. Part No. Description Remark 
же» LES Ee iani دنسم‎ eman АА اااي‎ 
R751  1-247-704-11 CARBON 220 5% 1/4W | C2521 1-130-495-00 MYLAR 0.1MF 10% 50V 
R752  1-249-409-11 CARBON 220 5% 1/4۷۷ | C2522 1-123-332-00 ELECT 47MF 20% 25V 
R753 1-249-418-11 CARBON 1:28 5% 1/4W | С2523 1-108-637-00 MYLAR 0.082MF 10% 100ሃ 
R754 1-249-412-11 CARBON 390 5% 1/4W | C2524 1-106-222-00 MYLAR 0.12MF 10% 100V 
R755 À.1-215-871-51 METAL OXIDE 2.2K 5% 18 F | C2525 1-123-379-00 ELECT 0.47MF 20% 50ሃ 
R756  1-249-414-11 CARBON 560 5% 1/4W | C2526 1-108-634-81 MYLAR 0.04 ۴ 10% 100V 
R757 1-249-426-11 CARBON 5.6K 5% 1/4W | C2527 1-108-614-91 MYLAR 0.001MF 10% 100v 
R758 1-249-435-11 CARBON 33K 5% 1/4W | C2530 1-106-224-00 MYLAR 0.15MF 10% 100V 
R759 1-249-393-11 CARBON 10 5% 1/49 F | C2532 1-106-367-00 MYLAR 0.01МҒ 10% 100у 
R760 1-249-411-11 CARBON 330 5% 1/4W | C2535 1-108-630-91 MYLAR 0.022MF 10% 0۷ 
۱ 
R761 1-249-409-11 CARBON 220 5% 1/4W | C2536 1-123-379-00 ELECT 0.47МЕ 20% 50V 
R762 1-249-409-11 CARBON 220 5% 1/4۷ | C2537 1-123-332-00 ELECT 47MF 20% 25V 
R763 1-249-437-11 CARBON 47K 5% 1/4W | C2538 1-123-369-00 ELECT 4.7MF 20% 50у 
R764 1-249-397-11 CARBON 22 5% 1/۹۷ F | 
R/65 1-249-417-11 CARBON ІК 5% 1/4W | CONNECTOR 
R766 1-249-435-11 CARBON 33K 5% 1/4ዘ | 021 *1-566-058-11 PIN, CONNECTOR 6P 
R767  1-249-441-11 CARBON 100K 5% 1/44 | 022 %1-508-767-00 5P PLUG 
R768 1-249-435-11 CARBON 33K 5% 1/4۷ | 023 %1-508-766-00 4P PLUG (M) 
R769 1-249-417-11 CARBON 1K 5% 1/4۷ | 024 %1-508-765-00 3P PLUG (M) 
R770 1-249-389-11 CARBON 4.7. -55 1/4۷ Е | 025 %1-508-784-00 1P PLUG 
| 
R771 1-249-389-11 CARBON 4,7 5% 1/44 F | 026 %1-566-054-11 РІМ, CONNECTOR 2P 
R772 1-249-402-11 CARBON 56 5% 1/4۷۷ | 
| 0100Е 
VARIABLE RESISTOR | 
| 02501 8-719-911-19 DIODE 155119 
۸۷/01 1-226-157-00 RES, ADJ, METAL GLAZE ІМ | 02502 8-719-200-02 DIODE 10E2 
RV703 1-228-729-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 220K | 02503 8-719-200-02 DIODE 10E2 
RV/05 1-228-727-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 47K | 02504 8-719-911-19 DIODE 155119 
RV706 1-228-724-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 10K | 02505 8-719-911-19 DIODE 155119 
TT EEN 02506 8-719-200-02 DIODE 72 
| 02507 8-719-110-51 DIODE RD20ES-B 
*A-1340-936-A 02 BOARD, COMPLETE | 
K k K k k k k k k k k k kk kk k k | COIL 
| 
CAPACITOR | (2501 1-407-877-00 INDUCTOR 15MMH 
| (2502 1-459-119-00 COIL, DUST CORE(ARC) 
C2501 1-108-618-91 MYLAR 0.0022MF 10% 100V | 12503 1-407-504-00 INDUCTOR 10MMH 
C2502 1-108-632-81 MYLAR 0.033MF 10% 100ү | 12504 1-459-583-11 COIL (WITH CORE) 
C2503 1-108-620-91 MYLAR 0.0033MF 10% 100ү | [2505 1-443-012-00 TRANSFORMER, DYNAMIC CONVERSION 
C2504 1-102-074-00 CERAMIC 0.001MF 10% 50у | 
C2505 1-106-367-00 MYLAR 0.01MF 10% 100у | 12506 1-459-123-00 COIL, DUST CORE(PAC) 
| 
C2506 1-108-620-91 MYLAR 0.0033MF 10% 100ү | TRANSISTOR 
C2507 1-106-367-00 MYLAR 0.01MF 10% 100ү | 
С2508 1-123-379-00 ELECT 0.47MF 20% 50у | 02501 8-729-178-54 TRANSISTOR 5 
C2509 1-123-356-00 ELECT 10MF 20% 50V | 02502 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 
C2510 1-123-356-00 ELECT 10MF 20% 50у | 02503 8-729-178-54 TRANSISTOR 5 
| 02504 8-729-178-54 TRANSISTOR 5 
C2511 1-123-359-00 ELECT 47MF 20% 50V | 02505 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 
C2512 1-123-359-00 ELECT 47MF 20% 50у | 
C2513 1-123-357-00 ELECT 22MF 20% 50у | 02506 8-729-122-02 TRANSISTOR 2SA1220A 
С2514 1-123-361-00 ELECT 220МҒ 20% 50V | 02507 8-729-169-02 TRANSISTOR 25С2690А 
C2515 1-123-333-00 ELECT 100MF 20% 25V | 02510 8-729-195-82 TRANSISTOR 2SC2958 
| 925114,8-729-101=54 TRANSISTOR 2SALL75TP-F : 
C2516 1-123-360-00 ELECT 100MF 20% 50V | 02512 8-729-122-02 TRANSISTOR 2SA1220A 
C2517 1-129-701-00 FILM 0.01MF 5% 100ሃ | 
C2518 1-102-231-11 CERAMIC 47PF 10% 500V | Q2515 8-729-117-54 TRANSISTOR 2SA1175 
C2520 1-123-380-00 ELECT 1MF 20% 50V | 02516 8-729-178-54 TRANSISTOR 


— 59 — 


2SC2785 


The components identified 


by shading and mark 


critical for safety. 
Replace only with part 


number specified. 
уч ч а а aan. 


аге 


Les composants identifies par 


une trame et une marque 
la securite. 


critiques 
Ne les 


pour 


remplacer 


que 


sont 


par 


une piece portant le numero ` 


specifie. 








PVM-2530 


RM-739 


D2| D 


Ref №. 


R2501 
R2502 
R2503 
R2504 
R2505 


R2506 
R2507 
R2508 
R2509 
R2510 


82511 
R2512 
R2513 


82514%,1-246-449-75 


R2515 


R2516 
R2517 
R2518 
R2519 
R2520 


R2521 
R2522 
R2523 
R2524 
R2525 


R2526 
R2527 
R2528 
R2529 
R2530 


R2531 
R2532 


г R2533Á 


R2534 
R2540 


R2541 





Part No. 


Description 


RESISTOR 


1-249-435-11 
1-249-429-11 
1-249-435-11 
1-249-429-11 
1-249-420-11 


1-249-429-11. 


1-249-437-11 
1-249-437-11 
1-249-418-11 
1-249-438-11 


1-249-439-11 
1-249-429-11 
1-249-417-11 


1-249-439-11 


1-249-425-11 
1-249-439-11 
1-249-439-11 
1-249-437-11 
1-249-421-11 


1-249-439-11 
1-249-430-11 
1-249-423-11 
1-249-426-11 
1-249-426-11 


1-249-423-11 
1-249-433-11 
1-249-425-11 
1-249-433-11 
1-249-423-11 


1-249-401-11 
1-249-401-11 


1-249-429-11 
1-249-434-11 


1-247-883-00 


| ከ2542ሒ1-216-426-51 


R2543 
R2545 


R2546 
R2547 
R2548 
R2549 
R2550 


R2554 
R2555 
R2556 
R2557 
R2558 


R2559 


543 1-216-421-11 
` R25444.1-215-884-51 


1-249-421-11 


1-247-706-11 
1-249-435-11 
1-249-439-11 
1-247-895-00 
1-249-429-11 


1-247-895-00 
1-249-424-11 
1-249-425-11 
1-249-429-11 
1-249-425-11 


1-249-433-11 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 


(ለ8800. ٢۳ 


CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 


CARBON 


CARBON 
CARBON 


CARBON 


METAL OXIDE 
METAL OXIDE 
METAL OXIDE 


CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 


33K 
10K 
33K 
10K 
1.8K 


10K 
47K 
47K 
1.2K 
56K 


68K 
10K 
1K 


68K 


4.7K 
68K 
68K 
47K 
2.2K 


68K 
12K 
3,3፤ 
5.6K 
5.6K 


3.3K 
22K 
4.7K 
22K 
2,2Қ 


47 
47 


መፎ% 


10K 
27K 


150K 
82 
12 
47 
2.2K 


330 
33K 
68K 
470K 
10K 


470K 
3.9K 
4.7K 
10K 

4.7K 


22K 


1/4W 
1/4ዝ 
1/4ዘ 
1/4ዘ 
1/4ዘ 


1/4ዘ 
1/4W 
1/4W 
1/4۷ 
1/4W 


1/8 
1/48 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4ዝ 
1/4ዘ 
1/4ዝ 


1/4ዘ 
1/4W 
1/4۷ 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 


1/4ዘ 
1/44 


1/44 


ге. 


IN 


1/۷ 


1/4ዘ 
1/4ዘ 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4ዘ 
1/4W 
1/4۷ 
1/4W 


1/4W 


Remark |Ref.No. 


= 


—MÀ— M — AN — — پټ می — 6 سے ست‎ CES مس کا تر‎ ENEE, др . پس‎ ER E መጠ رت‎ mr ce | ጠጩ፡ cs سے سے ااا‎ sr سے — ست سے سم اسا‎ M يب‎ HÀ 


R2560 
R2561 
R2562 
R2563 
R2564 


R2565 
R2566 
R2567 


RV2501 
RV2502 
RV2503 
RV 2504 
RV2505 


12501 


С501 
C502 
C503 
C504 
C505 


C506 
C507 
C508 
C509 
C512 


C514 
C515 
C516 
C520 


C523 
C524 
C525 
C526 


C527 
C528 
C529 
C530 
6531 


C535 
C536 
(232 
C538 


Part No. Description 
1-249-430-11 CARBON 12K 
1-249-429-11 CARBON 10K 
1-247-704-11 CARBON 220 
1-249-425-1] CARBON 4, /፪ 
1-249-437-11 CARBON 47K 
1-249-441-11 CARBON 100K 
1-249-409-11 CARBON 220 
1-249-421-11 CARBON 2.2K 
VARIABLE RESISTOR 
1-228-727-00 RES, ADJ, 
1-228-727-00 RES, ADJ, 
1-228-727-00 RES, ADJ, 
1-228-724-00 RES, ADJ, 
1-228-724-00 RES, ADJ, 
TRANSFORMER 


1-407-849-00 TRANSFORMER, D.F 


*A-1345-688-A D BOARD, COMPLETE 


k k k k k k k K k k kk‏ چاو k k‏ ار 


CAPACITOR 


1-123-380-00 
1-108-622-91 
1-108-622-91 
1-123-323-00 
1-123-379-00 


1-123-318-00 
1-123-379-00 
1-136-173-00 
1-123-357-00 
1-136-161-00 


1-124-609-11 
1-124-625-11 
1-123-336-00 
1-102-244-00 


| С521 ሒ1-123-364-51 


1-106-387-00 
1-106-381-12 
1-102-244-00 
1-124-342-00 


1-108-694-81 
1-162-318-11 
1-123-356-00 
1-123-356-00 
1-123-379-00 


ELECT 
MYLAR 
MYLAR 
ELECT 
ELECT 


ELECT 
ELECT 
FILM 
ELECT 
FILM 


ELECT 
ELECT 
ELECT 
CERAMIC 


ELECT... 


MYLAR 
MYLAR 
CERAMIC 
ELECT 


MYLAR 
CERAMIC 
ELECT 
ELECT 
ELECT 


ELECT 
ELECT 
FILM 


ELELT 


1МЕ 
0.0047M 
0.0047M 
470MF 
0.47MF 


33MF 
0.47MF 
0.47MF 
22MF 
0.047MF 


470MF 
22MF 
470MF 
220PF 
1000MF 


oo 77 


0.1MF 
0.039MF 
220PF 
3. 3MF 


0.015MF 
0.001MF 
10MF 
10MF 
0.47MF 


2.2МҒ 
2.2MF 
0.47МЕ 
100MF 


The components identified 
Мате 


by shading апа mark 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 


F 
F 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 


CERAMIC CARBON 47K 
CERAMIC CARBON 47K 
CERAMIC CARBON 47K 
CERAMIC CARBON 10K 
CERAMIC CARBON 10К 


20% 
10% 
10% 
20% 
20% 


20% 
20% 
5% 
20% 
5% 


10% 
10% 
20% 
10% 


am 


20% 
10% 
10% 
10% 
20% 


10% 
10% 
20% 
20% 
20% 


20% 
20% 
5% 


20% 


critical for safety. 
Replace only with part 


Remark 


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 


50V 
100ү 
100ү 
16ሃ 
50V 


16V 
50V 
50V 
50V 
50V 


50V 
50V 
25V 
500V 


D 
= 


200V 
200V 
500V 
160V 


200V 
500V 
50V 
50V 
50V 


50V 
50V 
50V 
2۷ 


number specified. 


Les composants identifiés par 
une trame et une marque /Asont 
critiques pour la sécurité. 
Ne les remplacer que раг 
une piece portant le numéro 
specifie. 





Ref №. 


C539 
C540 
C541 
C542 
C543 


C544 
C545 
C546 
C547 
C548 


C551 
C552 
C555 
C556 
C557 


C1501 
C1502 
C1503 
C1504 
C1505 


C1506 
С1507 
С1508 
С1509 
С1510 


C1511 
C1512 
C1513 
C1514 
C1520 


C1521 
(1529 
(1523 
С1524 
С1525 


С1526 
С1527 
С1528 
С1529 
C1530 


Part No. 


1-123-380-00 
1-123-369-00 
1-123-369-00 
1-123-381-00 
1-123-330-00 


1-123-369-00 
1-123-330-00 
1-123-381-00 
1-123-333-00 
1-123-321-00 


1-123-357-00 
1-123-356-00 
1-123-379-00 
1-136-173-00 
1-124-464-11 


1-108-634-81 
1-106-220-00 
1-106-371-00 
1-123-330-00 
1-108-630-91 


1-123-381-00 
1-123-332-00 
1-130-868-00 
1-123-369-00 
1-102-820-00 


1-123-321-00 
1-123-379-00 
1-108-634-81 
1-123-369-00 
1-102-125-00 


1-108-631-81 
1-123-333-00 
1-102-978-00 
1-108-704-61 
1-162-117-00 


1-102-157-00 
1-102-038-00 
1-108-698-61 
1-102-820-00 
1-123-361-00 


C15314A.1-125-294-11 


C1532 


1-124-006-11 


C15334.1-162-115-51 
C15344,1-136-330-11 


С1535 


C1536 
C1537 


1-129-953-00 


1-123-333-00 
1-123-333-00 


C1539ÂÀ 1-102-228-11 
C1540A 1-162-115-51 


C1541 


C1542 
C1543 
C1544 


1-108-614-91 


1-136-179-00 
1-102-820-00 
1-136-328-11 


CERAMIC 


Description 


ELECT 
ELECT 
ELECT 
ELECT 
ELECT 


ELECT 
ELECT 
ELECT 
ELECT 
ELECT 


ELECT 
ELECT 
ELECT 
FILM 

ELECT 


MYLAR 
MYLAR 
MYLAR 
ELECT 
MYLAR 


ELECT 
ELECT 
FILM 
ELECT 
CERAMIC 


ELECT 
ELECT 
MYLAR 
ELECT 
CERAMIC 


MYLAR 
ELECT 
CERAMIC 
MYLAR 
CERAMIC 


CERAMIC 
CERAMIC 
MYLAR 
CERAMIC 
ELECT 


ELECT( BLOCK) - 


ELECT 


FILM 
FILM 


ELECT 
ELECT 
CERAMIC 
CERAMIC 
MYLAR 


FILM 
CERAMIC 
FILM 


1MF 

4.7MF 
4 7МЕ 
2.2MF 
22MF 


4.7MF 
22MF 

2.2МҒ 
100МЕ 
220МЕ 


22MF 
10MF 
0.47MF 
0.47MF 
0.22MF 


0.047MF 
0.1MF 
0.015MF 
22MF 
0.022MF 


2.2МҒ 
47МҒ 
0.0056МЕ 
4.7МЕ 
330PF 


220MF 
0.47МЕ 
0.047МЕ 
4, 7МЕ 
0.0047МЕ 


0.027МЕ 
100MF 
220PF 
0.1MF 
100PF 


560PF 
0.001MF 
0.033MF 
330PF 
220МҒ 


560MF ` 
10MF 


'ЗЗОРЕ - 


0.014MF 
0.068MF 


100MF 
100MF 
470PF 
330PF 
0.001MF 


1.5MF 
330PF 
1MF 


Remark |Ref.No. 


20% 50у 
20% 25V 
20% 25V 
20% 50у 
20% 16V 
20% 50V 
20% 25V 
20% 50у 
20% 25V 
20% 16V 
20% 50у 
20% 50V 
20% 50V 
5% 50V 
20% 50V 
10% 100ү 
10% 100۷ 
10% 100ү 
20% 16V 
10% 100ү 
20% 50V 
20% 25V 
5% 50V 
20% 25V 
5% 50V 
20% 16V 
20% 50V 
10% 100V 
20% 50V 
10% 50у 
10% 100V 
20% 25V 
5% 50V 
10% 200ү 
10% 500V 
10% 500V 
500V 
10% 200V 
5% 50V 
20% 50у 
209 116017 
20% 25V 
10% ۷ 
3% 1.6ку 
20% 1.5KV 
20% 16V 
20% 16V 
10% 500у 
10% 2KV 
10% 100V 
5% 200V 
5% 50۷ 
5% 400у 
Т.С. Corp 


-- در سس — —— — ; 
لص | —— — مسل مس = — — — — መ — —— ጩጨጨ.-‏ 
مس ጨጨ‏ سے س — — — ییا — — — — = یا — = — ا — — — — 
— — — نی سا —- а а‏ یی ټس —— መ‏ — 


C1549 
C1550 
C1551 
C1552 
C1553 


C1554 
C1555 
C1556 
(1557 
С1558 


С1559 
С1560 
C1565 


Part No, 


1-102-129-00 
1-102-973-00 
1-102-030-00 
1-106-367-00 
1-123-379-00 


1-106-367-00 
1-102-110-00 
1-123-333-00 
1-108-622-91 
1-123-330-00 


1-123-379-00 
1-123-379-00 
1-106-220-00 


ር1566/እ 1-162-115-51 
61567۸ 1-162-134-51 


ር1568ሏ 1-130-706-11 
C1569A.1-129-747-11 


С1570 
С1571 
С1572 


С1576 
C1577 
C1578 
C1579 
C1585 


C1586 
C1587 
C1591 
C1592 


10 North Main St 
Wharton NJ 07885 
www.servicemanuals.net 


1-129-751-00 
1-102-030-00 
1-123-321-00 


1-123-332-00 
1-123-318-00 
1-108-630-91 
1-106-220-00 
1-123-357-00 


1-108-621-91 
1-131-351-00 
1-124-657-00 
1-106-367-00 


CERAMIC 
CERAMIC 
CERAMIC 
MYLAR 
ELECT 


MYLAR 
CERAMIC 
ELECT 
MYLAR 
ELECT 


ELECT 
ELECT 
MYLAR 
CERAMIC 
CERAMIC 


FILM 
FILM 
FILM 
CERAMIC 
ELECT 


ELECT 
ELECT 
MYLAR 
MYLAR 
ELECT 


MYLAR 
TANTALUM 
ELECT 
MYLAR 


CONNECTOR 


*1-508-766-00 
*1-566-054-11 
*1-566-054-11 
*1-508-765-00 
*1-506-348-XX 


*1-508-767-00 
*1-566-056-11 
*1-508-765-00 
*1-508-765-00 
*1-508-768-00 


*1-508-768-00 
*1-566-055-11 
*1-566-058-11 


4P PLUG 
PIN, CON 
PIN, CON 
3P PLUG 
4P PLUG 


5P PLUG 
PIN, CON 
3P PLUG 
3P PLUG 
6P PLUG 


6P PLUG 
PIN, CON 
PIN, CON 


DIODE 


8-719-815-55 
8-719-200-02 
8-719-300-76 
8-719-300-76 
8-719-200-02 


8-719-110-34 
8-719-109-88 


DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 


15 
10 
RH 
RH 
10 


DIODE 
DIODE 


RD 
RD 


ion 


Descript 


0.01MF 
100PF 
330PF 
0.01MF 
0.47MF 


0.01MF 
220PF 
100MF 
0.0047MF 
22MF 


0.47MF 
0.47MF 
0.1MF 
330PF 
470PF 


۵.00۵۸۴۰ 


0.047MF 
0.1MF 
330PF 
220MF 


47MF 
33MF 
0.022MF 
0,1ዞ፻ 
22MF 


0.0039MF 
4.7МЕ 
10MF 
0.01MF 


(M) 
NECTOR 2P 
NECTOR 2P 
(M) 


NECTOR 4P 
(M) 
(M) 


NECTOR 3P 
NECTOR 6P 


1555 
Е2 
1А 
1А 
Ее 


13Е5-В 
5,6፻5-81 


PVM-2530 


RM-739 


Remark 
10% 50у 
5% 50у 
10% 500V 
10% 100V 
20€ 50V 
10% [۷ 
10% 50V 
20% 25V 
10% 100V 
20% 16V 
20% 50ү 
20% 50ሃ 
10% 100ү 
10% 2KV 
10% 2KV 
3% 1.6ку 
10% 400у 
20% 400V 
10% 500V 
20% 16ሃ 
20% 25V 
20% 16ү 
10% 100V 
10% 100V 
20% 50у 
10% 100V 
10% 35V 
20% 50V 
10% 200V 


by shading and mark Aare 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifiés par 


une trame et une marque 
pour 
remplacer 


critiques 
Ne les 


A\sont 
la securite. 
que par 





PVM-2530 


RM-739 


Ref №. 


D513 
D515 
D516 
D517 
D520 


D521 
D522 
D1502 
D1503 
D1508 


D1509 


Part No. 


8-719-110-38 
8-719-000-12 
8-719-000-12 
8-719-110-60 
8-719-190-00 


8-719-815-55 
8-719-120-78 
8-719-815-55 
8-719-110-38 
8-719-815-55 


8-719-200-02 


D1510A.8-719-300-74 


D1511 
D1512 
D1513 


8-719-300-76 
8-719-300-76 
8-719-901-19 


D1515A.8-719-938-40 


D1516 


8-719-903-09 


D1517AA.8-719-906-15 
D1517BA 8-719-906-15 
D1518AA 8-719-302-98 


D1518BA 8-719-302-98 


01525 
01527 
01528 
01529 


01530 
01531 
01535 
01536 
01537 


01538 
01540 


8-719-815-55 
8-719-300-76 
8-719-926-16 
8-719-300-76 


719-300-76 
719-300-38 
719-110-60 
719-102-65 
719-102-74 


8- 
8- 
8- 
8- 
8- 
8-719-815-55 
8-719-102-71 


ІС 


10501۸8-759-1782 


IC503 
IC504 
IC1501 
IC1502 


IC1503 


L501 

L1501 
L1502 
L1503 
L1504 


L1505 
L1506 


8-759-178-12 
8-759-700-08 
8-759-100-60 
8-759-700-08 


8-759-700-08 


0100Е 


Description 


RD15ES-B 
MC931 
MC931 
RD24ES-B 
RD24E-BZ7 


DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 


151559 
RD6.2ES-L3 
151555 
К015Е5-В 
151555 


DIODE 
DIODE 
DIODE 


DIODE 


10Е2 
RH1 

RH1A 
RH1A 
VIIN 


DIODE 
0100Е 
0100Е 
DIODE 
DIODE 


51801-02ТР1 
V30N 
ERC26-15S 
ERC26-15S 
RG4C 


DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 


DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 


RG4C 
151555 
RHIA 
ERC26-15SA 
RHlA 


ВНІА 
GU-3A 
RD24ES-B 
RD4.7E-N2 
RD6.2E-N2 


DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 


151555 
RD5.6E-N2 


DIODE 
DIODE 


ІС UPC78L12 
ІС UPC78L12 
ІС NJM4558S 
ІС 060 
ІС ١85 


ІС NJM4558S 


COIL 


1-459-060-00 
1-407-364-00 
1-459-215-00 
1-407-365-00 
1-407-365-00 


1-407-365-00 
1-459-104-00 


L1508A.1-421-390-11 


L1510 
L1511 


1-407-365-00 
1-407-365-00 


COIL, DYNAMIC CONVERSION CHOKE 
COIL, SPOOK CHOKE 3.3UH 

CORE COIL 

COIL, CHOKE 

COIL, CHOKE 


COIL, CHOKE 

COIL, DUST CORE 
COIL, FERRITE (PMC) 
COIL, CHOKE 

COIL, CHOKE 


Remark |Ref.No. Part №. 


(15124, 1-459-308-32 
L1512A 1-421-329-00 


— ጨመ M — — — — یمس‎ — — — А | መመመ طقس — — — — — — ہے — — — -— — — — — — — — — — — اا‎ о — — — — —  — — — — — — — —— — — — انس‎ — — — — — መመ سے‎ 


*4-309-762-00 


Q1508A, 8-729-301-74 


01511 
01512 
01513 
01514 


01515 
01520 


R501 
R502 
R503 
R504 


4-374-410-01 


*4-374-413-01 
8-729-374-02 
8-729-117-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 


8-729-178-54 
8-729-168-82 
4-377-115-01 
*4-381-170-01 


Description 


Remark 


COIL, HORIZONTAL LINEARITY 
COIL, CHOKE 


(1513 1-407-365-00 COIL, CHOKE 
NEON LAMP 
NL501 1-519-237-11 LAMP, NEON 
TRANSISTOR 
(501 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 
0502 8-729-178-54 TRANSISTOR 25ር2785 
0503 8-729-117-54 TRANSISTOR 2541175 
0505 8-729-117-54 TRANSISTOR 2541175 
0506 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 
0507 8-729-178-54 TRANSISTOR 25ር2785 
0510 8-729-195-82 TRANSISTOR 25ር2958 
በ511 А.8-729-122-02 TRANSISTOR 2$А1220А-0 
0512 A.8-729-169-02 TRANSISTOR 2SC2690A-Q 
0515 8-729-117-54 TRANSISTOR 2541175 
0516 8-729-177-43 TRANSISTOR 250774 
0517  8-729-178-54 TRANSISTOR 2562785 
0518 8-729-178-54 TRANSISTOR 25ር2785 
0519 8-729-178-54 TRANSISTOR 25С2785 
0520 8-729-178-54 TRANSISTOR 25C2785 
0522 8-729-117-54 TRANSISTOR 2541175 
0523 8-729-117-54 TRANSISTOR 2541175 
01501 8-729-117-54 TRANSISTOR 2541175 
01503 8-729-203-81 TRANSISTOR 25ር22388 
015044 8-729-301-74 TRANSISTOR 2501497-04 
4-374-410-01 SPACER, MICA; 01504 
*4-374-413-01 RETAINER (A), TR; Q1504 
01505 8-729-177-43 TRANSISTOR 250774 
01506 8-729-374-02 TRANSISTOR 258740 
01507 8-726-420-00 THYRISTOR SG-264A 
3-703-320-00 BUSHING (A), TRANSISTOR; Q1507 
4-303-844-00 SPACER, MICA (4) MD-17; 01507 


RETAINER (MD-17), TRANSISTOR; Q1507 
TRANSISTOR 2SD1497-04 
SPACER, MICA; Q1508 


RETAINER (A), TR; Q1508 
TRANSISTOR 2SB740 
TRANSISTOR 2SA1175 
TRANSISTOR 25С2785 
TRANSISTOR 2SC2785 


TRANSISTOR 2SC2785 
TRANSISTOR 2SC2688 
SPACER, MICA; Q1520 
HOLDER, TR; Q1520 


RESISTOR 


1-247-895-00 
1-249-429-11 
1-249-425-11 
1-249-429-11 


470K 
10K 5% 
4.7K 5% 
10K 5% 


CARBON 5% 
CARBON 
CARBON 


CARBON 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


The components identified 
by shading and mark Mare 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifiés par 


une trame et une marque /Asont 
critiques pour la sécurité. 
Ме les remplacer que par 
une piece portant le numero 
specifie. 





Ref №. 


R505 
R506 
R507 
R508 
R509 


R510 
R511 
R512 
R513 
R514 


R515 
R516 
R517 
R518 
R519 


R520 
R521 
R522 
R523 
R525 


R526 
R527 
R528 
R529 
R530 


R531 
R532 
R533 
R534 
R535 


Part No. 


1-249-421-11 
1-249-435-11 
1-249-424-11 
1-247-726-11 
1-249-428-11 


1-249-431-11 
1-249-432-11 
1-247-158-00 
1-249-430-11 
1-249-438-11 


1-249-468-11 
1-247-713-11 
1-249-420-11 
1-247-721-11 
1-247-715-11 


1-249-429-11 
1-249-434-11 
1-249-438-11 
1-214-765-00 
1-216-353-00 


1-249-423-11 
1-249-420-11 
1-249-412-11 
1-249-414-11 
1-249-410-11 


1-249-417-11 
1-249-438-11 
1-249-435-11 
1-249-423-11 
1-247-719-11 


R536 Å 1-249-393-51 
R537 ሒ1-249-399-51 


R538 1-215-869-11 
R539 1-216-350-11 
R540 À 1-249-405-51 
R541 1-216-350-11 
R542 1-215-865-11 
R543 А,1-249-382-51 
8544. 1-215-869-11 
R546 1-247-715-11 
R551  1-216-432-00 
R552 1-247-720-11 
R553 À. 1-215-891-51 
R554 1-247-721-11 
R557 1-247-725-11 
R558 1-247-723-11 
R560 1-247-713-11 
۸561  1-247-708-11 
R562 1-247-704-11 
R563 1-247-704-11 
R564  1-247-725-11 
R565 1-249-429-11 
R566 1-247-725-11 


Description Remark |Ref.No. Part No. 
| 
CARBON 2.2K 5% 1/4W | В567 1-249-4۹029-1 
CARBON 33K 55 1/4W | R568 1-247-725-11 
CARBON 3.9K 5% 1/4W | R569 1-249-469-11 
CARBON 33K 5% 1/4W | R570 1-247-725-11 
CARBON 8.2K 5% 1/4W | R571 1-249-417-11 
| 
CARBON 35 5% 1/4W | 8572 1-247-725-11 
CARBON 18K 5% 1/4W | R573  1-249-465-11 
CARBON 13K 5% 1/4W | R574 1-247-885-00 
CARBON 12K 5% 1/4W | R575  1-249-433-11 
CARBON 56K 5% 1/4W | 8576 1-249-441-11 
| 
CARBON 82K 5% 1/4W | R577 1-247-885-00 
CARBON ІК 5% 1/4W | R578  1-249-441-11 
CARBON 1.8K 5% 1/44 | R579 1-249-424-11 
CARBON 4.7K 5% 174W | R580 1-249-423-11 
CARBON 1.5K 5% 174W | R581 1-247-723-11 
| 
CARBON 10К 5% 1/4W | R582 1-249-441-11 
CARBON 27K 5% 1/4W | R583 1-249-429-11 
CARBON 56K 5% 1/4W | R584 1-249-438-11 
METAL 3% 15 1/4W | R585  1-249-435-11 
METAL OXIDE 2.2 5% IN F | R586 1-247-720-11 
| 
CARBON 3.3K 5% 1/4W | R587 1-249-424-11 
CARBON 1.8K 5% 1/4W | R588 1-249-441-11 
CARBON 390 5% 1/4W | А589 1-249-421-11 
CARBON 560 5% 1/4W | R590 1-249-409-11 
CARBON 270 5% 1/۹ | ۸591 1-249-409-11 
| 
CARBON 1፪ 5% 1/4W | R593 А. 1-206-753-61 
CARBON 56K 5% 1/4W | В594 1-249-460-11 
CARBON 33K 5% 1/4W | А595 1-249-431-11 
CARBON 3.3K 5% 1/44 | А596 1-246-488-00 
CARBON 3.3K 5% 1/4W ۸597 À. 
| 
CARBON 10 5% 1/4۷ F | В598 1-214-749-00 
CARBON 33 5% 1/44 F | В599 1-214-741-00 
METAL OXIDE ІК 5% 1W F | #1501 1-249-411-11 
METAL OXIDE 1.2 5% 1W F | 81502 1-249-422-11 
CARBON 100 5% 1/4۷ Е | #1503 1-247-700-11 
| 
METAL OXIDE 1.2 5% 1W ۴ | В1504 1-249-435-11 
METAL OXIDE 220 5% 1W F | #1505 1-249-441-11 
CARBON 1.7 :59 1/44 F | #1506 1-215-484-00 
METAL OXIDE 1٨ 5% 1۷ F | R1507 1-249-433-11 
CARBON 1.5K 5% 1/4W | R1508 1-249-429-11 
| 
METAL OXIDE 820 5% 1W F | R1509 1-249-405-11 
CARBON 3.9K 5% 1/4W | R1510 1-249-433-11 
METAL OXIDE 680 5% 2۷ F | #1511 1-247-881-00 
CARBON 4.7K 5% 1/4W | #1512 1-249-440-11 
CARBON 10K 5% 1/4W | #1513 1-249-423-11 
| 
CARBON 6.8K 5% 1/4W | А1514 1-215-458-00 
CARBON ІК 5% 1/۹۷ | А1515 1-249-441-11 
CARBON 470 5% 1/4W | 81516 1-249-430-11 
CARBON 220 5% 1/4W | 81518 1-249-429-11 
CARBON 220 5% 1/4۷ | А1519 1-249-469-11 
| 
CARBON 106 5% 1/4W | R1520 1-249-435-11 
CARBON 10K 5% 1/44 | R1521 1-247-701-11 
CARBON 10K 5% 1/44 | R1522 1-247-700-11 


The components identified by fé in this manual have 
been carefully factory-selected for each set in order to 
satisfy regulations regarding X-ray radiation. Should 
replacement be required, replace only with the value 
originally used. 


Description 

CARBON 10K 
CARBON 10K 
CARBON 100K 
CARBON 10K 
CARBON 1K 
CARBON 10K 
CARBON 47K 
CARBON 180K 
CARBON 22K 
CARBON 100K 
CARBON 180K 
CARBON 100K 
CARBON 3.9K 
CARBON 3.3K 
CARBON 6.8K 
CARBON 100K 
CARBON 10K 
CARBON 56K 
CARBON 33K 
CARBON 3.9K 
CARBON 3.9K 
CARBON 100K 
CARBON 2.2K 
CARBON 220 
CARBON 220 
METAL OXIDE ۰ 6 
CARBON 15K 
CARBON 15K 
CARBON 4.3K 
METAL 

METAL 6.8K 
METAL 3.3K 
CARBON 330 
CARBON 2.7К 
CARBON 100 
CARBON 33K 
CARBON 100K 
CARBON 430K 
CARBON 22K 
CARBON 10K 
CARBON 100 
CARBON 22K 
CARBON 120K 
CARBON 82K 
CARBON 3.3K 
CARBON 36K 
CARBON 100K 
CARBON 12K 
CARBON 10K 
CARBON 100K 
CARBON 33K 
CARBON 120 
CARBON 100 


e components identified 
by shading and mark 
critical for safety. 





PVM-2530 


1/4۷ 
1/48 
1/4 
1/4W 
1/4W 


1/4ዘ 
1/4ዘ 
1/44 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4ዘ 
1/4W 
174W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/44 
1/44 


1/44 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


3W 

1/4ዘ 
1/44 
1/44 
174W 


1/4W 
1/4ዘ 
1/4۷ 
1/44 
1/44 


174W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4ዘ 
1/4ዘ 
1/4ዘ 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 


Replace only with part 


number specified. 


A\are 


RM-739 


Remark 


Les composants identifiés par : 
sont : 


les 


pour 
remplacer 


que 


par = 


une piece portant le numéro : 


specifie. 





PVM-2530 


RM-739 


Ref .No. 


R1523 
R1525 
R1526 
R1527 
R1529 


R1530 
R1531 


Part No. 


1-247-700-11 
1-247-723-11 
1-246-543-00 
1-246-545-00 
1-215-918-00 


1-247-700-11 
1-247-713-11 


R15324.1-215-920-51 


R1533 
R1534 


R1535 
R1536 


1-247-721-11 
1-216-482-11 


1-216-388-11 
1-247-697-11 


815374. 1-249-389-51 
R1538A, 1-249-389-51 
R1539A 1-216-434-51 


R1540A 1-215-915-51 
٩1541۸. 1-216-479-51 


R1542 
R1543 


1-215-880-00 
1-215-866-11 


R1544A 1-216-448-51 


R1545 


1-247-693-11 


R1546A.1-216-373-91 


R1547 
R1548 
R1549 


R1550 
R1551 
R1552 
R1553 
R1554 


R1555 
R1556 
R1557 
R1558 
R1559 


R1560 
#1561 
R1562 
R1563 
R1564 


R1565 
R1566 
R1567 
R1568 


1-247-697-11 
1-249-382-11 
1-249-448-11 


1-249-385-11 
1-247-688-11 
1-247-725-11 
1-249-425-11 
1-249-410-11 


1-249-465-11 
1-249-425-11 
1-249-429-11 
1-249-425-11 
1-249-417-11 


1-215-452-00 
1-214-746-00 
1-247-713-11 
1-247-718-11 
1-249-405-11 


1-249-433-11 
1-249-439-11 
1-249-435-11 
1-247-713-11 


815714, 1-249-448-51 


R1572Á 1-249-448-51 
R15734.1-249-382-51 


R1574 
R1575 
R1576 


R1577 
R157R 


R1579 


1-216-424-11 
1-249-382-11 
1-215-869-11 


1-249-425-11 
1-202-723-00 
1-247-718-11 


METAL 


METAL 


Description 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
METAL OXIDE 


CARBON 
CARBON 


METAL OXIDE 


CARBON 
METAL OXIDE 


METAL OXIDE 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
METAL OXIDE 
OX IDE 
OX IDE 
OX IDE 
OX IDE 


METAL 
METAL 
METAL 


CARBON 


METAL OXIDE 


CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
METAL 

CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON ` 


CARBON 
CARBON . 
METAL OXIDE 
CARBON 
METAL OXIDE 


CARBON 
SOL TD 
CARBON 


OXIDE 


m “ገ 


NN “ገገ ማማሽ “п 


*1-620-767-11 


H4-11 *1-566-063-11 
Н4-12 *1-566-063-11 





H4 BOARD 


kkkkkkkk 


CONNECTOR 


PIN, CONNECTOR 11P 
PIN, CONNECTOR 11P 


Remark |Ref.No. Part No. Description Remark 
| 
| R1580 1-249-439-11 CARBON 68K 5% 1/4W 
| R1581 1-249-441-11 CARBON 100K 5% 1/4W 
| #1582 1-249-429-11 CARBON 106 5% 1/44 
| #1583 1-249-427-11 CARBON 6.8K 5% 1/4ዘ 
| 81584 1-249-421-11 CARBON 2.2K 5% 1/4۷۷ 
۱ 
| R1585 1-247-713-11 CARBON 1K 5% 1/4W 
| | #1588 1-215-872-11 METAL OXIDE 3.3К 5% 18 
|] R1589 1-247-726-11 CARBON 33K 5% 1/4W 
| R1590 1-247-726-11 CARBON 33K 5% 1/4W 
| R1592 1-214-779-00 METAL 120K 1% 1/4W 
| 
| #1593 1-214-781-00 METAL 150К 1% 1/4W 
| #1594 1-247-722-11 CARBON 5.6K 5% 1/۹۷ 
* |] #1595 1-214-777-00 METAL 100К 1% 1/4W 
| #1597 1-214-752-00 METAL 9.1K 1% 1/4W 
| R1598 1-214-749-00 METAL 6.8K 1% 1/4W 
| 
| VARIABLE RESISTOR 
| 
| RV501 1-228-717-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 220 
. | RV503 1-228-727-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 47K 
‚| RV505 1-228-728-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 100K 
| RV506 1-228-728-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 100K 
| RV507 1-228-725-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 22K 
| 
| RV508 1-228-724-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 10K 
| RV509 1-228-724-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 10K 
| 8۷۱501 1-228-723-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 4.7K 
| 8۷۱503 1-228-720-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON ІК 
| RV1505 1-228-720-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 1K 
| 
| RV1506 1-228-727-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 47K 
| RV1510 1-228-720-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON ІК 
| 
| SPARK GAP 
| 
| SG1501 1-519-063-XX DISCHARGING GAP 
| 
| TRANSFORMER 
| 
| T1501 1-437-089-00 TRANSFORMER, HORIZONTAL DRIVE 
| Т1502 1-437-089-00 TRANSFORMER, HORIZONTAL DRIVE 
| T15034,.1-439-356-11 HOT re 
| T15134,1-421-388-11 LOT 
RT ELK 
| 
| 
| 
| 
7 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Тһе components identified 
by shading and mark Ж are 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifies par 


une trame et une marque /Asont 

critiques pour la securite. 
Ne les remplacer que par 

une piece portant le numero 
specifie. 





Ref .No. 


H6-31 
H6-32 
H6-33 
H6-34 
H6-35 


H6-36 
H6-37 


Sc k k k k k k k k kc k k k k k k k k k k k k k k k k k k او‎ k k k k k او‎ k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 


H5-1 


5981 
5982 


KAA KIA AK KKK IK‏ بہار پا k k k k k k k k Kk k k k k k k k k k k k K k k k k k k k k k k k k k k k‏ او K £ k k k k K‏ و 


C3414 
C3415 
C3416 
C3417 
C3418 


C3419 
C3420 
C3421 
C3422 
C3423 


C3424 
C3425 
C3426 
C3427 
C3428 


C3429 
C3430 
C3431 
C3433 
C3434 


C3435 
C3436 
C3437 


Part No. 


*1-620-768-11 


Description 
H6 BOARD 


* kk kk e x 


CONNECTOR 


*1-566-059-11 
*1-566-060-11 
*1-566-062-11 
*1-566-062-11 
*1-566-056-11 


*1-566-054-11 
*1-566-054-11 


*1-623-890-11 


PIN, 
PIN, 
PIN, 
PIN, 
PIN, 


PIN, 


H5 BOARD 


k Kk k k kk‏ ار 


CONNECTOR 


*1-566-054-11 
*1-566-056-11 


CONNECTOR 
CONNECTOR 
CONNECTOR 
CONNECTOR 
CONNECTOR 


CONNECTOR 
PIN, CONNECTOR 


7P 
8р 
10P 
10P 
4P 


2р 
ер 


РІМ, CONNECTOR 2P 
PIN, CONNECTOR 4P 


SWITCH 


1-570-145-11 
1-570-145-11 


SWITCH, SLIDE 
SWITCH, SLIDE 


*A-1373-058-A UB BOARD, COMPLETE 


KKKKKKKKKKKKK 


CAPACITOR 


1-124-464-11 
1-124-464-11 
1-124-464-11 
1-124-464-11 
1-124-464-11 


1-124-464-11 
1-101-004-00 
1-124-462-00 
1-124-462-00 
1-101-004-00 


1-108-833-00 
1-108-837-00 
1-108-845-00 
1-108-833-00 
1-108-837-00 


1-108-845-00 
1-108-833-00 
1-108-845-00 
1-108-837-00 
1-101-004-00 


1-124-236-00 
1-124-247-00 
1-101-004-00 


ELECT 
ELECT 
ELECT 
ELECT 
ELECT 


ELECT 
CERAMIC 
ELECT 
ELECT 
CERAMIC 


MYLAR 
MYLAR 
MYLAR 
MYLAR 
MYLAR 


MYLAR 
MYLAR 
MYLAR 


MYLAR 


CERAMIC 


ELECT 
ELECT 
CERAMIC 


ЖЖЖЖЖ 


0.0047MF 
0.01MF 
0.047MF 
0.0047MF 
0.01MF 
0.047MF 
0.0047MF 
0.047MF 
0.01MF 
0.01MF 


47MF 
10МЕ 
0.01MF 


20% 
20% 
20% 
20% 
20% 


20% 


20% 
20% 


10% 
10% 
10% 
10% 
10% 


10% 
10% 
10% 
10% 


20% 
20% 


Remark |Ref.No. 


50V 
50V 
50V 
50V 
50V 


50V 
50V 
16V 
16V 
50у 


50V 
5۷ 
50ү 
5۷ 
50۷ 


50V 
50V 
50V 
90V 
50V 


16V 


25V 
50V 


— = — — w: — -——— pan mde مس‎ бі — == 
— — — — — — | ‹በ — | መመ سے‎  — | ጩ-ጠ | መዜ — — መ | መ مس مو‎ — с M —  — — መጨ — — — — — ګر ان سا — — اس — کس — کک — — — مپس‎ 


PVM-2530 


RM-739 
Part No. Description Remark 

C3438 1-126-101-11 ELECT 100MF 20% 16V 
C3439 1-108-618-91 MYLAR 0.0022MF 10% 100V 
C3442 1-126-101-11 ELECT 100MF 20% 16ү 
C3443 1-124-462-00 ELECT 10MF 20% 16ү 
C3462 1-126-101-11 ELECT 100MF 20% 16V 
C3463 1-123-820-00 ELECT 33MF 20% 16V 
C3470 1-101-004-00 CERAMIC 0.01MF 50V 

DIODE 
03420 8-719-911-19 DIODE 155119 
03421 8-719-911-19 DIODE 155119 
03422 8-719-911-19 DIODE 155119 
D34234,8-719-112-64 DIODE ۸0105-112 
03424 8-719-110-36 DIODE RDI3ES-B2 
03425 8-719-911-19 DIODE 155119 
03426 8-719-109-93 DIODE RD6.2ES-B2 
03428 8-719-911-19 DIODE 155119 
03433 8-719-110-15 DIODE RDIOES-B 
03434 8-719-110-15 DIODE RDIOES-B 
03435 8-719-110-15 DIODE RDIOES-B 
03438 8-719-110-17 DIODE RDIOES-B2 

IC 
IC3407 8-752-030-31 IC CXA1024S 

COIL 
L3401 1-408-424-00 INDUCTOR 180UH 

TRANSISTOR 
Q3429 8-729-900-36 TRANSISTOR DTC124ES 
03431 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 
Q3432 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 
034334.8-729-101-37 TRANSISTOR 2SC2785TP-F 
03440 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 
Q3450 8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 
Q3451 8-729-117-54 TRANSISTOR 2SA1175 

RESISTOR 
R3351 1-247-717-11 CARBON 2.2K 5% 1/4W 
R3352 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/4W 
R3353 1-249-429-11  CARBON lOK 5% 1/4W 
R3354 1-249-405-11  CARBON 100 5% 1/4W 
R3355 1-249-405-11 CARBON 100 5% 1/44 
R3356 1-249-405-11 CARBON 100 5% 1/4W 
#3357 1-249-409-11 CARBON 2 55 1/4W 
R3358 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/4W 
R3359 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/4W 
R3360 1-249-462-11 CARBON 22K 5% 1/4۷ 
R3361 1-247-725-11 CARBON 106 5% 1/4ዘ 
#3363 1-247-704-11 CARBON 220 5% 1/4۷ 
R3364 1-247-704-11 CARBON 220 5% 1/4W 
R3365 1-247-704-11 CARBON 220 5% 1/4W 


: une trame et une marque 
: Critiques 





The components identified 
by shading and mark A\are 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifiés par 


A\sont 
pour la securite. 
Ne les remplacer que раг 
une piece portant le numéro 
specifie. 


PVM-2530 


RM-739 


. Part №. 


1-247-713-11 
1-247-713-11 
1-247-713-11 
1-215-424-00 
1-249-413-11 


1-249-413-11 
1-247-717-11 
1-249-421-11 
1-215-493-00 
1-249-421-11 


1-249-421-11 
1-249-421-11 
1-249-429-11 
1-249-413-11 
1-249-436-11 


1-249-434-11 
1-249-417-11 
1-249-417-11 
1-249-429-11 
1-249-417-11 


1-249-405-11 
1-249-405-11 
1-249-405-11 
1-249-433-11 
1-249-438-11 


1-249-427-11 
1-246-529-00 
1-249-429-11 
1-249-429-11 
1-249-438-11 


1-247-887-00 
1-249-441-11 


VARIABLE RESISTOR 


Description 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
METAL 

CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 


ІК 5% 1/44 
1K 5% 1/4W 
ІК 5% 1/4W 
1.3K 1% 1/6W 
470 5 1/4W 


470 5% 1/44 
2.2K 5% 1/4W 
2.2K 5% 1/4W 
1M 5% 1/4ዘ 
2.2K 5% 1/4W 


2.2K 5% 1/4W 
ск 8 1/4ዘ 
10K 5% 1/4ዘ 
470 5% 1/4۷ 
39K 5% 1/4W 


27K 5% 1/4۸ 
1К 5% 1/4ዘ 
1፪ 5% 1/4ዘ 
10K 55 1/4ዘ 
ІК 5% 1/4W 


100 5% 1/4W 
100 5% 1/4W 
100 5% 1/4۷ 
22K 5% 1/4۷۸ 
56K 5% 1/44 


6.8K 5% 1/44 
220К 5% 1/4W 
10K 5% 1/4W 
10K 5% 1/4W 
56K 55 1/4W 


220K 5% 1/۷ 
100K 5% 1/4W 


RV3301 1-228-993-00 RES, ADJ, CARBON 4.7K 
RV3302 1-228-993-00 RES, ADJ, CARBON 4.7K 


81 
2 
083 
UB4 
UB6 


UB7 
UB8 
UB9 
UB10 


* و‎ k KK k k k k k k k k k k k k ار‎ K k k k k IKE k او‎ kk k k k k k kk k k k k k k k ار ار‎ k k k k k k k K k kk k k К 


CONNECTOR 


*1-566-058-11 
*1-566-058-11 
*1-566-054-11 
*1-566-061-11 
*1-566-054-11 


*1-566-059-11 
*1-566-057-11 
*1-566-055-11 
*1-566-056-11 


1-537-044-11 


PIN, CONNECTOR 
PIN, CONNECTOR 
PIN, CONNECTOR 
PIN, CONNECTOR 
PIN, CONNECTOR 


PIN, CONNECTOR 
PIN, CONNECTOR 
PIN, CONNECTOR 
PIN, CONNECTOR 


6P 
6P 
2P 
9р 
2P 


7P 
5P 
3P 
4p 


*A-1373-088-A UA BOARD, COMPLETE 


kkkkkkkkkkkkkkkkkk 


TERMINAL BOARD, INPUT/OUTPUT 


Remark |6 No. 


C2201 
C2202 
C2203 
C2204 
C2205 


C2206 
C2207 
C2208 
C2209 
C2210 


C2211 
C2212 
C2213 
C2214 
С2215 


C2216 
C2232 
C2234 
C2235 
C2301 


C2302 
C2303 
C2304 
C2305 
C2306 


C2307 
C2308 
C2309 
C2310 
C2311 


C2312 
C2313 
C2314 
C2315 
C2316 


C2317 
C2318 
C2319 
C2320 
C2321 


C3464 
C3465 
C3466 
C3467 
C3468 


C3469 
C3470 
C3471 


#7. ፈዘ 125 
м/с 


C3473 


— — — — ሠ - ጨጨ ہہ‎ ee — مص مسوم‎ eg سے سے سے نس — مع‎ DÀ 
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Part No. 


Description 


1-537-105-11 TERMINAL BOARD, INPUT/OUTPUT 


CAPACITOR 


1-124-236-00 
1-124-462-00 
1-124-462-00 
1-124-236-00 
1-124-462-00 


1-124-462-00 
1-124-236-00 
1-124-462-00 
1-124-236-00 
1-101-004-00 


1-124-236-00 
1-123-622-00 
1-124-236-00 
1-101-004-00 
1-124-462-00 


1-124-462-00 
1-136-161-00 
1-124-257-00 
1-123-611-00 
1-124-462-00 


1-124-261-00 
1-124-261-00 
1-124-261-00 
1-101-006-00 
1-136-153-00 


1-124-247-00 
1-124-236-00 
1-124-261-00 
1-124-245-00 
1-101-004-00 


1-124-236-00 
1-124-236-00 
1-101-004-00 
1-102-820-00 
1-101-004-00 


1-102-887-00 
1-102-887-00 
1-102-887-00 
1-101-004-00 
1-101-004-00 


1-124-462-00 
1-102-121-00 
1-102-121-00 
1-124-444-00 
1-124-120-11 


ELECT 
ELECT 
ELECT 
ELECT 
ELECT 


ELECT 
ELECT 
ELECT 
ELECT 
CERAMIC 


ELECT 
ELECT 
ELECT 
CERAMIC 
ELECT 


ELECT 
FILM 

ELECT 
ELECT 
ELECT 


ELECT 
ELECT 
ELECT 
CERAMIC 
FILM 


ELEGI 
ELECT 
ELECT 
ELECT 
CERAMIC 


ELECT 
ERT 
CERAMIC 
CERAMIC 
CERAMIC 


CERAMIC 
CERAMIC 
CERAMIC 
CERAMIC 
CERAMIC 


ELECT 
CERAMIC 
CERAMIC 
ELECT 
ELECT 


ELECT 
ELEGI 
ELECT 


E" Кү 
CLEC I 


ELECT 


47MF 
10MF 
10MF 
47MF 
10MF 


10MF 
47MF 
10МҒ 
47МҒ 
0.01MF 


47МҒ 
22MF 
47MF 
0.01MF 
10MF 


10MF 
0.047MF 
2.2MF 
ІМЕ 
10МҒ 


10МҒ 
10MF 
10MF 
0.04 7MF 
0.01MF 


10МҒ 
47МҒ 
10MF 
4.7MF 
0.01MF 


47MF 
47MF 
0.01MF 
330PF 
0.01MF 


47PF 
47PF 
47PF 
0.01MF 
0.01MF 


10MF 


0.0022MF 
0.0022MF 


220MF 
220MF 


220MF 
220MF 
47MF 


220MF 
cC C Ui'li 


100MF 


20% 
20% 
20% 
20% 
20% 


20% 
20% 
20% 
20% 


20% 
20% 
20% 


20% 


20% 
5% 

20% 
20% 
20% 


20% 
20% 
20% 


5% 


20% 
20% 
20% 
20% 


20% 
20% 


5% 


5% 
5% 
5% 


20% 
10% 
10% 
20% 
20% 


20% 
20% 
20% 
29% 


20% 


Remark 


16V 
16V 
16V 
16V 
16V 


16۷ 
16۷ 
16۷ 
16۷ 
SOV 


16V 
16V 
16V 
50V 
16V 


16V 
50V 
50V 
50V 
16V 


50V 
50V 
50V 
50V 
50V 


25V 
16V 
50V 
25V 
50V 


16V 
16V 
50V 
50V 
50V 


50V 
50V 
50V 
50V 
50V 


16ሃ 
50V 
50V 
10V 
16V 


10V 
16V 
16V 


зав 
¿UV 


6.3V 


Ref №. 


D2301 
D2305 
D2308 
D2309 
D2310 


D2311 
D2312 
D2313 
D2314 
D2315 


D2316 
D2317 
D2321 
D2322 
D2323 


D2324 


IC2201 
IC2202 
IC2203 
IC2204 
IC2301 


IC2302 
IC2303 
IC2304 
IC2305 


Q2204 
Q2205 
Q2206 
Q2207 
Q2208 


Q2209 
Q2210 
Q2211 
Q2219 
Q2220 


Q2303 
02304 
02307 
02308 
02311 


02312 
02313 
02314 
02315 
02316 


02317 
02318 


Part No. 


Description 


0100Е 


— p 


8-719-911-19 
8-719-911-19 
8-719-911-19 
8-719-911-19 
8-719-110-03 


719-110-03 
719-110-03 
719-110-37 
719-911-19 
719-911-19 


719-911-19 
719-911-19 
719-109-93 
8-719-109-65 
8-719-109-65 


8- 
8- 
8- 
8- 
8- 
8- 
8- 
8- 


8-719-109-95 
፲፻. 


8-759-800-65 
8-759-140-66 
8-759-102-37 
8-759-140-53 
8-759-900-09 


8-759-900-11 
8-759-900-09 
8-759-901-38 
8-759-901-36 


TRANSISTOR 


8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-729-117-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 


8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-729-117-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 


-729-178-54 


729-178-54 
729-178-54 
-729-178-54 
7 
7 


29-178-54 
29-900-36 


-729-900-36 
729-117-54 


0100Е 
0100Е 
0100Е 
0100Е 
DIODE 


DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 


DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 


DIODE 


155119 
155119 
155119 
155119 
К07,5Е5-82 


К07.5Е5-В2 
К07.5Е5-В2 
RD13ES-B3 
1SS119 
1SS119 


1SS119 
1SS119 
RD6.2ES-B2 
RD3.3ES-B1 
RD3.3ES-B1 


RD6.8ES-B 


IC LA7910 

IC UPD4066BC 
IC UPD40528C 
IC UPD4053BC 
IC SN74LSO9N 


IC SN74LS11N 
IC SN74LSO9N 
ІС SN74LS138N 
ІС 5М7415136М 


TRANSISTOR 25С2785 
TRANSISTOR 5 
TRANSISTOR 2541175 
TRANSISTOR 25С2785 
TRANSISTOR 5 


TRANSISTOR 5 
TRANSISTOR 25С2785 
TRANSISTOR 25С2785 
TRANSISTOR 25С2785 
TRANSISTOR 2541175 


TRANSISTOR 25С2785 


TRANSISTOR 


2SC2785 


TRANSISTOR 2SC2785 
TRANSISTOR 25С2785 
TRANSISTOR 2SC2785 


TRANSISTOR 2SC2785 
TRANSISTOR 25С2785 
TRANSISTOR 2SC2785 
TRANSISTOR 2SC2785 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


DTC124ES 
DTC124ES 


TRANSISTOR 2SA1175 


Remark |Ref.No. 


— — ጨጨ اس 1 — لال مس‎ — 
— سيا‎ —v —P — Е — — — — ጠመ —  — — —T  — اا‎ — — — — 

— د — .— — مت - پل مما — — پس ጨጨ — — — — ---- ጨመ‏ — — 
— مس سل تا  -‏ = = د  —‏ — 


Q2319 
Q2320 
Q2321 
Q2322 
Q2323 


Q2324 
Q2330 
Q2331 
02332 


R2201 
R2202 
R2203 
R2204 
R2205 


R2210 
R2215 
R2227 
R2228 
R2229 


R22 30 
R2231 
R22 32 
R2233 
R2234 


R2235 
R2236 
R2237 
R2238 
R2239 


R2240 
R2241 
R2242 
R2246 
R2247 


R2248 
R2249 
R2250 
R2251 
R2252 


R2253 
R2254 
R2272 
R2273 
R2274 


R2275 
R2276 
R2277 
R2278 
R2279 


R2280 
R2281 


Part No. 


8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-729-178-54 
8-729-900-36 


8-729-178-54 
8-729-900-36 
8-729-178-54 
8-729-178-54 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


RESISTOR 


1-249-429-11 
1-249-429-11 
1-249-429-11 
1-249-421-11 
1-247-104-00 


1-247-104-00 
1-247-104-00 
1-247-717-11 
1-247-895-00 
1-249-417-11 


1-249-441-11 
1-249-441-11 
1-247-891-00 
1-247-891-00 
1-215-487-00 


1-247-891-00 
1-247-891-00 
1-247-891-00 
1-247-891-00 
1-249-440-11 


1-249-429-11 
1-249-429-11 
1-249-393-11 
1-249-417-11 
1-249-411-11 


1-249-423-11 
1-249-417-11 
1-249-432-11 
1-249-424-11 
1-249-429-11 


1-249-423-11 
1-249-417-11 
1-249-419-11 
1-249-429-11 
1-249-429-11 


1-249-421-11 
1-249-429-11 
1-249-417-11 
1-249-429-11 
1-249-441-11 


1-249-405-11 
1-249-429-11 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 


Description 


25С2785 
25С2785 
25С2785 
25С2785 
DTCl24ES 


25C2785 
DTCl24ES 
25С2785 
25С2785 


РУМ-2530 


RM-739 


1/4W 
1/4۷ 
1/44 
1/4۷ 
1/4۷ 


1/4۷ 
1/4۸ 
1/4۷ 
1/4۷ 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/44 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4۷ 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 


Remark 


PVM-2530 


RM-739 


سر ሥ‏ پس x‏ ہم 


. Part No. 


1-247-891-00 
1-247-891-00 
1-247-704-11 
1-247-704-11 
1-247-704-11 


1-247-713-11 
1-215-493-00 
1-249-417-11 
1-249-417-11 
1-249-417-11 


1-249-417-11 
1-249-424-11 
1-249-417-11 
1-247-725-11 
1-249-429-11 


1-249-428-11 
1-249-427-11 
1-249-417-11 
1-249-434-11 
1-249-433-11 


1-247-725-11 
1-249-419-11 
1-247-698-11 
1-247-717-11 
1-215-468-00 


1-249-434-11 
1-249-428-11 
1-249-421-11 
1-249-429-11 
1-249-405-11 


1-249-421-11 
1-249-425-11 
1-247-721-11 
1-247-704-11 
1-249-425-11 


1-249-433-11 
1-249-437-11 
1-249-429-11 
1-249-422-11 
1-249-428-11 


1-249-423-11 
1-249-421-11 
1-249-425-11 
1-249-425-11 
1-249-425-11 


1-247-700-11 
1-247-721-11 
1-247-721-11 
1-249-421-11 
1-249-421-11 


1-249-421-11 
1-249-421-11 


1-249-417-11 


Description 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 


m An روہ ہہ‎ 


LARD UN 


CARBON 


1/4ዘ 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/44 
1/4ዘ 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/44 
1/44 


1/4۷ 
1/40 
1/40 
1/4۷ 
1/44 


1/44 
1/44 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4۷۷ 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 


1/4W 


Remark |Ref.No. Part No. 


R2387 
R2388 
R2389 
R2390 
R2391 


R2 392 
R2393 
R2417 
R2418 


52001 
52002 
52003 
52004 


UAI 
UA2 
UA3 
UA4 
UA5 


UA6 
UA8 
UA11 
UA12 
UA15 


UA16 
UA17 


— — موہ — — — — ٥د‏ — — —  — — — ው‏ سس مس — — رن —.— T‏ — — — — — — مغ پس — مت — — —— ہمہ — — — መ‏ سے — پس لم ما — — መ‏ | — پوت ው‏ — سی مس ‹መጩ‏ | .— په مي — — == ماما — 


1-249-417-11 
1-249-429-11 
1-249-417-11 
1-247-717-11 
1-247-717-11 


1-247-104-00 
1-247-104-00 
1-249-401-11 
1-249-401-11 


Description 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


SWITCH 


1-570-145-11 
1-570-145-11 
1-570-145-11 
1-570-145-11 


SWITCH, 
SWITCH, 
SWITCH, 
SWITCH, 


SLIDE 
SLIDE 
SL IDE 
SLIDE 


CONNECTOR 


*1-566-058-11 
*1-566-058-11 
*] -566-056-11 
*1-566-057-11 
*1-508-767-00 


*1-566-057-11 
*1-566-054-11 
*1-566-055-11 
*1-508-784-00 
*1-566-057-11 


*1-566-055-11 
*1-566-054-11 


PIN, CONNECTOR 
PIN, CONNECTOR 
PIN, CONNECTOR 
PIN, CONNECTOR 
5P PLUG 


PIN, CONNECTOR 
PIN, CONNECTOR 
PIN, CONNECTOR 
1P PLUG 

PIN, CONNECTOR 


PIN, CONNECTOR 
PIN, CONNECTOR 


ІК 
10K 
ІК 
2.2K 
2.2K 


75 
75 
47 
47 


6P 
6P 
4p 
5P 


SP 
2P 
3P 


5P 


3P 
2P 


*А-1375-069-А НЗ BOARD, COMPLETE 


Ж Ж ار لو بر او‎ Ж kkk kek kkk kkk 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 


CAPACITOR 
1-108-830-00 MYLAR 0.0027МЕ 
1-130-481-00 MYLAR 0. 0068MF 
1-108-837-00 MYLAR 0.01MF 
1-124-462-00 ELECT 10МҒ 
1-130-487-00 MYLAR 0.022MF 
1-124-462-00 ELECT 10MF 
1-124-462-00 ELECT 10МҒ 
DIODE 
8-719-109-85 DIODE RD5.1ES-B2 
8-719-911-19 DIODE 155119 
8-719-109-97 DIODE RD6.8ES-B2 
CONNECTOR 
*1-566-054-11 PIN, CONNECTOR 2P 
*1-566-057-11 PIN, CONNECTOR ۶ 
*1-566-054-11 PIN, CONNECTOR 2P 
*1-566-055-11 PIN, CONNECTOR ЗР 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 


10% 
10% 
10% 
20% 
5% 


20% 
20% 


Remark 


K k k k k k k k k k k IKI k ЖЖ ትተ k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k IK 


50V 
50V 
50V 
16V 
50۷ 


16V 
16V 


Ref.No. Part No. 


H3-7 *1-566-055-11 PIN, CONNECTOR 3P 
H3-8 *1-566-055-11 PIN, CONNECTOR 3P 
Ic 
1С971 8-759-933-23 IC 6 
IC990A.8-759-171-05 ІС UPC7805H 
COIL 
L990 1-408-424-00 INDUCTOR 180UH 
TRANSISTOR 
0971 8-729-178-54 TRANSISTOR 25С2785 
0981 8-729-178-54 TRANSISTOR 25С2785 
0982 8-729-178-54 TRANSISTOR 25ር2785 
0990 8-729-178-54 TRANSISTOR 25ር2785 
RESISTOR 
R977 1-249-433-11 CARBON 22K 5% 1⁄4W 
R978 1-249-433-11 CARBON 22K 5% ۷ 
R979 1-249-429-11 CARBON 10K 55 ۷٥ 
R980 1-249-408-11 CARBON 180 55 ۷٧ 
R981 1-249-405-11 CARBON 100 5% 1/44 
R982 1-249-432-11 CARBON 186 5% 1/4W 
8983. 1-249-427-11 CARBON 6.8K 5% 1/4M 
R984 1-249-417-11 CARBON 1K 5% ٧ 
R985 1-249-418-11 CARBON 1.2K 5% 1/4W 
R986 1-249-420-11 CARBON 1.86 5% 1/4W 
R987 A.1-249-397-51 CARBON 92 5% 1/ዝ E 
R991  1-249-417-11 CARBON ІК 55 1/4 
R992 1-249-434-11 CARBON 27K 5% 1⁄4W 
R993 1-249-434-11 CARBON 27K 5% ۷ 
R994 1-249-438-11 CARBON 56K 5% 1⁄4W 
R995 1-249-437-11 CARBON 47K 5% 1/4W 
R996 1-249-399-11 CARBON 3 5% ۷ 
R997 1-249-421-11 CARBON 2.2K 5% ۷٧ 
R998 1-249-429-11 CARBON 10K 5% ٧۷ 
VARIABLE RESISTOR 
RV972 1-228-725-00 RES, ADJ, CERAMIC CARBON 22K 
RV973 1-237-348-11 RES, VAR, CARBON 5K 
RV974 1-237-349-11 RES, VAR, CARBON 10K 
SWITCH 
S972  1-570-758-11 SWITCH, ROTARY 
5973. 1-570-758-11 SWITCH, ROTARY 


* k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k بہار‎ k k k ААА k k k k k k k k k k k k k k k КАК k k kk 


Description 


*A-1380-189-A K BOARD, COMPLETE 


KKKKKKKKKKKKKKKKK 


4-309-378-00 WASHER 


Remark |Ref.No. 


— 
ہہ — — м‏ — )ان تسس መት‏ ہے — — — — — سے ہے — = = 
ГЕСЕ “==‏ سے «енеке — A‏ پس — M‏ — یم س  —— ጡሙ. ርው —À — c‏ ہہ ድ unà‏ سے — رت 9 — — — — ان —Ó‏ — سم —— — — 

سے 


0.47МЕ 
0.47МЕ 
47MF 
47MF 
0.12MF 


0.0047MF 
0.0047MF 


0.12MF 


1000MF 


0.001MF 
0.001MF 
0.047MF 
0.047MF 
0.047MF 


4700МҒ 
4700МҒ 
10МҒ 
10МҒ 
10МҒ 


Part No. Description 
CAPACITOR 
C201 1-124-270-11 ELECT 
C202 1-124-270-11 ELECT 
C203 1-124-126-00 7 
C204 1-124-126-00 ELECT 
C205 1-108-850-11 MYLAR 
C206 1-102-125-00 CERAMIC 
C207 1-102-125-00 CERAMIC 
C208 1-108-850-11 MYLAR 
C209 1-124-038-00 ELECT 
C210 1-124-045-00 ELECT 
С211 1-124-045-00 ELECT 
C212 1-124-045-00 ELECT 
C213 1-124-041-91 ELECT 
C218 1-123-985-81 ELECT 
C219 1-126-101-11 77 
C220 1-123-379-00 ELECT 
C221 1-123-379-00 ELECT 
C222 1-162-283-31 CERAMIC 
C223 1-162-283-31 CERAMIC 
C224 1-124-034-91 7 
C225 А,1-124-474-91 ELECT 
C227 1-130-495-00 MYLAR 
C228 1-123-379-00 ELECT 
C229 1-123-379-00 ELECT 
C230 1-162-283-31 CERAMIC 
(231 1-162-283-31 CERAMIC 
C232 1-124-034-91 ELECT 
C233 1-124-477-11 ELECT 
C235 1-130-495-00 MYLAR 
C236 1-124-471-00 ELECT 
C237 1-102-074-00 CERAMIC 
C238 1-102-074-00 CERAMIC 
C239 1-101-006-00 CERAMIC 
С240 1-101-006-00 CERAMIC 
C241 1-101-006-00 CERAMIC 
C242 1-125-296-00 ELECT( BLOCK) 
C243 1-125-296-00 ELECT( BLOCK) 
(246 1-123-356-00 ELECT 
C251 1-123-356-00 ELECT 
C252 1-123-875-11 ELECT 
DIODE 

0201 A.8-719-111-99 DIODE ጸ06,2፻5-፲182 ` 
0202 8-719-911-19 DIODE 155119 
0203 8-719-110-36 DIODE RDI3ES-B2 


0204 ሒ8-719-112-90 
ІС 


IC201 8-759-276-30 
16204 88-759-111-88 
16205 A8-759-111-88 


ІС ТА7630р 


ІС UPC1188H ` 
IC UPC1188H 


The components identified 


DIODE RDI3ES-T182 ።-. 


PVM-2530 


20% 
20% 
20% 
20% 
10% 


10% 
10% 
10% 
20% 
20% 


20% 
20% 
20% 
20% 
20% 


20% 
20% 
10% 
10% 
20% 


20% 
10% 
20% 
20% 
10% 


10% 
20% 
20% 
10% 
20% 


10% 
10% 


20% 
20% 
20% 


by shading and mark 
critical for safety. 


Replace only with part 
number specified. 


RM-739 


Remark 


50V 
50V 
16V 
16V 
50V 


50V 
50V 
50V 
50V 
50V 


50V 
50V 
16V 
16V 
16V 


50V 
50V 
SOV 
50у 
1٧ 


у 


50у 
50у 
SOV 
50V 


50V 
16۷ 
16۷ 
50V 
6.3V 


50V 
50V 
50V 
50V 
50V 


35V 
35V 
16۷ 
16۷ 
50V 


=== ый 


Les composants identifiés par 


une trame et une marque 
critiques 
les 


Ne 


pour 
remplacer 


font 
la securite. 
que 


par 


une piece portant le numéro 
specifie 





PVM-2530 


RM-739 


Ref.No. Part No. Description Remark |Ref.No. Part No. Description Remark 
CONNECTOR R252  1-249-419-11 CARBON 15% 8 1/44 
6257 1-249-423-11 CARBON 3.3K 5% 1/4W 


K1 *1-566-059-11 
K2 *1-508-767-00 
K3 *1-566-056-11 
K4 *1-566-054-11 


PIN, CONNECTOR 7P 
5P PLUG 

PIN, CONNECTOR 4P 
PIN, CONNECTOR 2P 


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk* 


*9-990-890-01 H2 BOARD (KEY BOARD UNIT A) 


| 
| 
| 
| 
| 
K5 *]-508-765-00 3P PLUG (M) | SOK k жж 
| 
COIL | 0100Е 
(201 1-408-424-00 INDUCTOR 180UH | 0901 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 0902 8-719-911-19 DIODE 155119 
TRANSISTOR | 0903 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 0904 8-719-911-19 DIODE 155119 
0201 8-729-178-54 TRANSISTOR 2562785 | 0905 8-719-911-19 DIODE 155119 
0204 8-729-178-54 TRANSISTOR 2562785 | 
0205  8-729-178-54 TRANSISTOR 2SC2785 | 0906 8-719-911-19 DIODE 155119 
0206  8-729-117-54 TRANSISTOR 2SA1175 | 0907 8-719-911-19 DIODE 155119 
0209 8-729-117-54 TRANSISTOR 25А1175 | 0908 8-719-911-19 DIODE 155119 
| 0909 9-990-893-01 LED 7 
0211 8-729-177-43 TRANSISTOR 250774 | 0910 9-990-893-01 LED TLY263P 
| 
RESISTOR | 0911 9-990-893-01 LED TLY263P 
| 0912 9-990-893-01 LED TLY263P 
R201 1-249-441-11 CARBON 100K 5% 1/4ዘ | 0913 9-990-893-01 LED TLY263P 
R202  1-249-441-11 CARBON 100K 5% 1/4W | 0914 9-990-893-01 LED TLY263P 
R203 1-249-419-11 CARBON 1.5K 55 1/4W | 0915  9-990-893-01 LED TLY263P 
R204 1-249-429-11 CARBON IOK 5 1/4W | 
R205 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/4W | 0916 9-990-893-01 LED TLY263P 
| 0917 9-990-893-01 LED TLY263P 
R206 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/4W | 0918  9-990-893-01 LED TLY263P 
R207 1-249-419-11 CARBON 1.5K 5% 1/4W | 0919 9-990-893-01 LED 7 
R208 1-249-419-11 CARBON 1,5፡ 5% 1/4W | 0920 9-990-893-01 LED TLY263P 
R211 1-249-415-11 CARBON 680 5% 1/4W | 
28221 A1-249-403-51 CARBON 68 5% 1/4W | 0921 9-990-893-01 LED TLY263P 
| 0922 9-990-893-01 LED TLY263P 
R222 1-249-429-11 CARBON 10፡ 5% 1/4W | 0923 9-990-893-01 LED 7 
8223 1-249-433-11 CARBON 277 55 1/4W | 0924 9-990-893-01 LED TLY263P 
R224 1-249-437-11 CARBON 47K 5% 1/4W | 0925 9-990-893-01 LED TLY263P 
R225 1-249-409-11 CARBON 220 5% 1/4W | 
۲227 1-249-430-11 CARBON 12K 5% 1/4W | 0926 9-990-893-01 LED TLY263P 
| 0927 9-990-893-01 LED TLY263P 
R228 1-249-390-11 CARBON 5.6 5% 1/4ዘ | 0928 9-990-893-01 LED TLY263P 
8229  1-249-430-11 CARBON 12K 5% 1/4W | 0929 9-990-893-01 LED TLY263P 
R230 1-249-433-11 CARBON 22K 5% 1/4W | 0930 9-990-893-01 LED TLY263P 
R231 1-249-438-11 CARBON 56K 5% 1/4W | 
R232 1-249-409-11 CARBON 220 5% 1/43 | 0931 9-990-893-01 LED TLY263P 
| 
R234 1-249-430-11 CARBON 12K 5% 1/4W | RESISTOR 
R235 ሒ1-249-390-51 CARBON 5.6 25 1/4W | 
R236 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/4W 1 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/4W 
R237 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/4W | R902 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/4W 
R238  1-249-423-11 CARBON 3.3K 5% 1/4W | R903  1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/4W 
| R904 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/4W 
R239 1-249-437-11 CARBON 47K 5% 1/4W | R905 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/4W 
R240 1-249-430-11 CARBON 12K 5% 1/4W | 
R241 1-249-441-11 CARBON 100K 5% 1/4ዘ | 8906 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/4W 
R242 1-249-429-11 CARBON 10K 5% 1/4W | һ907 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/4W 
R243 1-249-425-11 CARBON 4.7K 5% 1/4W | А908 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/۷ 
| R909 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/4W 
R244 1-249-417-11 CARBON 1K 5% 1/4W | R910 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/4W 
R245 1-240-417-11 CARBON 1K 5% 1/4ዘ | 
R246 1-249-417-11 CARBON 1፪ 5% 1/4W | 8911 1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/4ዘ 


The components identified 
by shading and mark AV аге 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifiés par 
une trame et une marque /Asont 
critiques pour la securite. 
Ne les remplacer que par 
une piece portant le numero 
specifie 





— ا — 


Ref.No. 


R912 
R913 
R914 
R915 
R916 


R917 
R918 
R919 
R920 
R921 


R922 
R923 


S901 
S902 
S903 
S904 
S905 


s906 
5907 
5908 
5909 
5910 


5911 
5912 
5913 
5913 
5915 


Part Ко. 


1-247-700-11 
1-247-700-11 
1-247-700-11 
1-247-700-11 
1-247-700-11 


1-247-700-11 
1-247-700-11 
1-247-700-11 
1-247-700-11 
1-247-700-11 


1-247-700-11 
1-247-700-11 


Description 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 
CARBON 


CARBON 
CARBON 


SWITCH 


1-553-766-00 
1-553-766-00 
1-553-766-00 
1-553-766-00 
1-553-766-00 


1-553-766-00 
1-553-766-00 
1-553-766-00 
1-553-766-00 
1-553-766-00 


1-553-766-00 
1-553-766-00 
1-553-766-00 
1-553-766-00 
1-553-766-00 


MT 
MT 
MT 
MT 
MT 


SWI 
SWI 
SWI 
SWI 
SW І 


MT 
MT 
MT 
MT 


SW І 
SW 1 
SW І 
SW І 


ption 


TCH 
TCH 
TCH 
TCH 
TCH 


(KEY 
(KEY 
(KEY 
(KEY 
(KEY 


TCH 
TCH 
TCH 
TCH 


(KEY 
(KEY 
(KEY 
(KEY 


MT 


MT 
MT 
MT 
MT 
MT 


SWITCH (KEY 
SWITCH 
SWITCH 
SWITCH 
SWITCH 
SWITCH 


(KEY 
(KEY 
(KEY 
(KEY 
(KEY 


100 
100 
100 
100 
100 


100 
100 
100 
100 
100 


100 
100 


BOARD 
BOARD 
BOARD 
BOARD 
BOARD 


BOARD 
BOARD 
BOARD 
BOARD 
BOARD 


BOARD 
BOARD 
BOARD 
BOARD 
BOARD 


1/4W 
1/4ዘ 
1/4ዘ 
1/4ዘ 
1/4ዘ 


1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/44 
1/44 


1/44 
1/44 


SWITCH) 
SWITCH) 
SWITCH) 
SWITCH) 
SWITCH) 


SWITCH) 
SWITCH) 
SWITCH) 
SWITCH) 


SWITCH) 


SWITCH) 
SWITCH) 
SWITCH) 
SWITCH) 
SWITCH) 


Remark |Ref.No. 


FIER IK k k k k II IK IK k k k باو‎ k k k k k k k او او‎ k k k k k k k k k k k k k باو‎ K k k k k k k k k k k k k k k ې ې‎ k k k 


D935 
D936 
D937 
D938 
D939 


D940 
D941 
D944 
D946 
D948 


D949 
D950 
D951 
D952 
D953 


D954 
D955 
D956 


КЕ + +++ 


DIODE 


8-719-911-19 
8-719-911-19 
8-719-911-19 
8-719-911-19 
8-719-911-19 


8-719-911-19 
8-719-911-19 
9-990-901-01 
9-990-901-01 
9-990-893-01 
9-990-893-01 
9-990-893-01 
9-990-893-01 
9-990-893-01 
9-990-893-01 
990-893-01 
990-893-01 
9 


9- 
9- 
9-990-893-01 


DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 


DIODE 
DIODE 


LED 
LED 
LED 


LED 
LED 
LED 
LED 
LED 


LED 
LED 
LED 


155119 
155119 
155119 
155119 
155119 


155119 
155119 
TLS263P 
TLS263P 
TLY263P 


TLY263P 
TLY263P 
TLY263P 
TLY263P 
TLY263P 


TLY263P 
TLY263P 
TLY263P 


*9-990-897-01 ዘ1 BOARD (KEY BOARD UNIT 8) 


= 7] — 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| 
| 
| 
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| 
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| 
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0957 
0958 
0959 
0960 
0961 


R935 
R937 
R938 
R939 
R940 


R941 
R942 
R943 
R944 
R945 


R946 
R947 
R948 
R949 
R950 


R951 


S935 
S936 
5937 
5938 
5939 


5940 
5941 
5942 
5943 


*9-990-898-01 


IC 


ІС935 8-741-138-70 


PVM-2530 - 


RM-739 

Part No. Description Remark 
9-990-893-01 LED TLY263P 
9-990-893-01 LED TLY263P 
9-990-893-01 LED TLY263P 
9-990-893-01 LED TLY263P 
9-990-893-01 LED TLY263P 

RESISTOR 
1-247-703-11 CARBON 180 5% 1/4W 
1-247-714-11  CARBON 1.2Қ 5% 1/۹۷ 
1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/4ዘ 
1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/44 
1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/4ዘ 
1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/۹۷ 
1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/4: 
1-247-700-11 CARBON 100 5$ 1/41 
1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/44 
1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/4W 
1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/4W 
1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/44 
1-247-700-11 CARBON 100 57% 1/4W 
1-247-700-11 CARBON 100 5% 1/4W 
1-247-700-11  CARBON 100 5x 1/4W 
1-247-700-11  CARBON 100 5% 1/4W 

SWITCH 
1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 
1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 
1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 
1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 
1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 
1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 
1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 
1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 
1-553-766-00 MT SWITCH (KEY BOARD SWITCH) 


ХХХ k k k k k k k k k k k k 'k k k k k k k'k'k k k k k k k k k k k k k k Kk k kk k k k k k k k k kk k K k kk k k k К 


N BOARD (KEY BOARD UNIT B) 


ck پل‎ x x kkk 


IC 


BX1387 (DETECTOR) 


kk k باو او‎ k k k k k k k k k k k k k k k k k'k k k kk ځا او ار او‎ k kk k k kk kk kk kk kk kk a a k kk k kk k k Kk 


MISCELLANEOUS 


KKKKKKKKKKKKK 


230-712-22 


A. 1-230-71 
ል1-426-296-11 
۸1 


-451-255-22 
1-452-032-00 
1-452-094-00 


1-452-146-21 


A. 1-452- 351-22 


‘RESISTOR ASSY, HIGH-VOLTAGE 


COIL, DEMAGNETIZATION 
DEFLECTION YOKE (SY-164) 
MAGNET, DISK; 10ММ ñ 

MAGNET, ROTATABLE DISK; 15MM ¢ 


MAGNET, BMC 
NECK ASSY, CRT (NA302) 


The components identified 
by shading and mark Avare 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifies par 


une trame et une marque 
critiques pour la 
Ne les remplacer 
иће piece portant 


sont 
securite. 
que par 
le numéro 





_ РУМ-2530 x 
RM-739 


Ref.No. Part No. 


1-464-747-11 

1-464-748-11 
Д. 1-526-920-12 
A. 1-557-970-11 


R19014.1-205-904-11 
S19014.1-554-966-12 
519024 1-570-757-11 
1604 À. 1-439-339-14 
У901 À.8-736-652-05 


Description Remark 


KEY BOARD UNIT (A) 

KEY BOARD UNIT (B) 

AC OUTLET (WITH EARTH) 
CORD, POWER 


RES, CEMENT WIREWOUND 1 5% 30W 
SWITCH, PUSH (AC POWER)(1 KEY) 
SWITCH, PUSH (DEGAUSS SWITCH)) 
TRANSFORMER ASSY, FLYBACK 

PICTURE TUBE (A64JKJ10X) 


K k kk kk ار ار لر ار‎ KI KKK IK KI KKK KIKI KEK xH kk KK KIKI ЖКХ 


ACCESSORIES AND PACKING MATERIALS 


k k k k k k k k k k k k k k kk k k k KKK KK + k k k'ik KKK‏ او 


Part No. 


A-1470-783-A 
1-566-316-11 
*4-371-192-01 
*4-380-432-01 
*4-382-051-01 


*4-382-053-01 
*4-385-609-01 
*4-385-610-01 

4-482-344-25 


9-963-718-82 


Description Remark 


COMMANDER ASSY (RM-739) 
CONNECTOR, CONVERSION 
CUSHION (FRONT) 

BAG, PROTECTION 
CUSHION (LOWER) (ASSY) 


CUSHION (UPPER) (ASSY) 

INDIVIDUAL CARTON (FOR DARK GRAY) 
INDIVIDUAL CARTON (FOR LIGHT GRAY) 
MANUAL, INSTRUCTION 


components identified 
by shading and mark ж аге 
critical for safety. 
Replace only with part 
number specified. 


Les composants identifiés par 
une trame et une marque A\sont : 
critiques pour la securite. š 
Ne les remplacer que par š 
une piece portant le numéro 
specifie. 
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